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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice el: ne Gra Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
1.1.1.2 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $3,000.00 1.00 $3,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Sesiones de trabajo de redes regionales o 
jurisdiccionales de municipios por la salud. 
Jurisdicción 4 
1.1.1.2 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $3,000.00 1.00 $3,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Sesiones de trabajo de redes regionales o 
jurisdiccionales de municipios por la salud. 
Jurisdicción 8 
1.1.1.2 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $3,000.00 1.00 $3,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Sesiones de trabajo de redes regionales o 
jurisdiccionales de municipios por la salud. 
Jurisdicción 1 
1.1.1.2 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $3,000.00 1.00 $3,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Sesiones de trabajo de redes regionales o 
jurisdiccionales de municipios por la salud. 
Jurisdicción 3 
1.1.1.2 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $3,000.00 1.00 $3,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Sesiones de trabajo de redes regionales o 
jurisdiccionales de municipios por la salud. 
Jurisdicción 5 
1.1.1.2 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $3,000.00 1.00 $3,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Sesiones de trabajo de redes regionales o 
jurisdiccionales de municipios por la salud. 
Jurisdicción 6 
1.1.1.2 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $3,000.00 1.00 $3,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Sesiones de trabajo de redes regionales o 
jurisdiccionales de municipios por la salud. 
Jurisdicción 7 
1.1.1.2 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $3,000.00 1.00 $3,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Sesiones de trabajo de redes regionales o 
jurisdiccionales de municipios por la salud. 
Jurisdicción 2 
1.2.1.1 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
Universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud por 3 meses con sueldo 
sobrepeso, obesidad y mensual de $16620 (1) 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
1.2.1.1 U008 - OBO10 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud para la operatividad del 
sobrepeso, obesidad y PAE de Políticas Públicas y Promoción de la Salud de 1 de julio al 
diabetes para garantizar su 31 de diciembre, adscrito a la JS 2, en Zamora 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
1.2.1.1 P018 - CSO10 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $9,025.00 1.00 $9,025.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Reunión del Grupo Estatal Intersectorial 
2.1.1.2 P018 - CSO10 - Programa de 26102 ID bien/servicio:332999 $41,160.00 1.00 $41,160.00 
Entornos y Comunidades Gasolina 
Saludables Descripción adicional: Traslado ida y vuelta para la realización de un 


taller intersectorial por municipio programado. 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice el: JUE Gra Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.1.1.2 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $18,000.00 1.00 $18,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Talleres intersectoriales por municipio 
programado. 
Jurisdicción Sanitaria 1 
2.1.1.2 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $15,000.00 1.00 $15,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Talleres intersectoriales por municipio 
programado. 
Jurisdicción Sanitaria 2 
2.1.1.2 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $15,000.00 1.00 $15,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Talleres intersectoriales por municipio 
programado. 
Jurisdicción Sanitaria 7 
2.1.1.2 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $15,000.00 1.00 $15,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Talleres intersectoriales por municipio 
programado. 
Jurisdicción Sanitaria 4 
2.1.1.2 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $15,000.00 1.00 $15,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Talleres intersectoriales por municipio 
programado. 
Jurisdicción Sanitaria 8 
2.1.1.2 P018 - CSO10 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $15,000.00 1.00 $15,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Talleres intersectoriales por municipio 
programado. 
Jurisdicción Sanitaria 3 
2.1.1.2 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $15,000.00 1.00 $15,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Talleres intersectoriales por municipio 
programado. 
Jurisdicción Sanitaria 6 
2.1.1.2 P018 - CS010 - Programa de 37501 ID bien/servicio:334669 $82,320.00 1.00 $82,320.00 
Entornos y Comunidades Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Saludables Descripción adicional: Viáticos para 2 personas para 1 día 
empleado en la realización de un taller intersectorial para cada 
municipio programado. Costo por día de viático con pernocta 
$980.00 y sin pernocta $490.00 
2.1.1.3 P018 - CSO10 - Programa de 26102  IDbien/servicio:332999 $41,160.00 1.00 $41,160.00 
Entornos y Comunidades Gasolina 
Saludables Descripción adicional: Traslado ida y vuelta para la realización de 
sesiones de trabajo del comité municipal de salud por municipio 
programado. 
2.1.1.3 P018 - CSO10 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $15,000.00 1.00 $15,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Sesión de trabajo del comité municipal de 
salud para los municipios programados. 
Jurisdicción Sanitaria 3 
2.1.1.3 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $15,000.00 1.00 $15,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Sesión de trabajo del comité municipal de 
salud para los municipios programados. 
Jurisdicción Sanitaria 2 
2.1.1.3 P018 - CSO10 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $15,000.00 1.00 $15,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Sesión de trabajo del comité municipal de 
salud para los municipios programados. 
Jurisdicción Sanitaria 7 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice el: JUE Gra Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.1.1.3. P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $18,000.00 1.00 $18,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Sesión de trabajo del comité municipal de 
salud para los municipios programados. 
Jurisdicción Sanitaria 5 
2.1.1.3. P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $15,000.00 1.00 $15,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Sesión de trabajo del comité municipal de 
salud para los municipios programados. 
Jurisdicción Sanitaria 6 
2.1.1.3. P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $15,000.00 1.00 $15,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Sesión de trabajo del comité municipal de 
salud para los municipios programados. 
Jurisdicción Sanitaria 4 
2.1.1.3. P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $15,000.00 1.00 $15,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Sesión de trabajo del comité municipal de 
salud para los municipios programados. 
Jurisdicción Sanitaria 8 
2.1.1.3. P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $18,000.00 1.00 $18,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Sesión de trabajo del comité municipal de 
salud para los municipios programados. 
Jurisdicción Sanitaria 1 
2.1.1.3 P018 - CS010 - Programa de 37501 ID bien/servicio:334669 $82,320.00 1.00 $82,320.00 
Entornos y Comunidades Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Saludables Descripción adicional: Sesiones de Trabajo de los Comités 
Municipales de Salud. Viáticos para 2 personas de la jurisdicción 
sanitaria, un día empleado para realizar una reunión de trabajo por 
municipio programado. 
2.1.1.4 P018 - CS010 - Programa de 26102  IDbien/servicio:332999 $41,160.00 1.00 $41,160.00 
Entornos y Comunidades Gasolina 
Saludables Descripción adicional: Visitas al municipio para determinar los 
avances del programa municipal. Traslado ida y vuelta para visita de 
seguimiento de los municipios programados. 
2.1.1.4 P018 - CSO10 - Programa de 37501 ID bien/servicio:334669 $82,320.00 1.00 $82,320.00 
Entornos y Comunidades Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Saludables Descripción adicional: Visitas al municipio para determinar los 
avances del programa municipal. Viáticos para dos personas por 
municipio programado. El costo unitario de viático con pernocta 
$980.00 y sin pernocta $490.00 
3.1.1.1 P018 - CS010 - Programa de 21101 — IDbien/servicio:318213 $150.00 12.00 $1,800.00 
Entornos y Comunidades Papel bond 
Saludables Descripción adicional: Paquete de 500 hojas para impresión del 
manual de certificación 
3.1.1.1 P018 - CS010 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $400.00 4.00 $1,600.00 
Entornos y Comunidades Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
Saludables en general para difusion 
Descripción adicional: Block de 100 hojas con los formatos para 
certificación de comunidad (1 por comunidad 
3.1.1.2 P018 - CSO10 - Programa de 26102  IDbien/servicio:332999 $9,800.00 1.00 $9,800.00 
Entornos y Comunidades Gasolina 
Saludables Descripción adicional: Combustible para traslado a las localidades a 
certificar 
3.1.1.2 P018 - CS010 - Programa de 37501 ID bien/servicio:334669 $3,920.00 1.00 $3,920.00 
Entornos y Comunidades Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Saludables Descripción adicional: Viático para personal operativo estatal que 
realiza visitas a las comunidades en las diferentes etapas del 
proceso 
3.1.1.2 P018 - CS010 - Programa de 37501 ID bien/servicio:334669 $490.00 1.00 $490.00 


Entornos y Comunidades 
Saludables 


Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: Importe por día sin pernocta para personal 
operativo estatal que realiza visitas a las comunidades a certificar 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice el: JUE Era Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
3.1.1.2 P018 - CS010 - Programa de 37501 ID bien/servicio:334669 $6,800.00 1.00 $6,800.00 
Entornos y Comunidades Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Saludables Descripción adicional: Viático para mando medio de nivel estatal 
que realiza visita a las comunidades a certificar 
3.1.1.3 P018 - CS010 - Programa de 26102 ID bien/servicio:332999 $23,201.50 1.00 $23,201.50 
Entornos y Comunidades Gasolina 
Saludables Descripción adicional: Para traslado a las localidades a certificar por 
parte del personal de nivel jurisdiccional 
3.1.1.3 P018 - CS010 - Programa de 37201 ID bien/servicio:334661 $7,840.00 1.00 $7,840.00 
Entornos y Comunidades Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision 
Saludables Descripción adicional: Personal operativo de la JS que realiza 
visitas a las comunidades a certificar durante las diferentes etapas 
del proceso que pernocta 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: (4) 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de Salud por 6meses con nivel 
sobrepeso, obesidad y licenciatura para la operatividad del PAE de Políticas de Salud 
diabetes para garantizar su Pública y Promoción de la Salud jul-dic adscrito a nivel jurisdiccional 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: (9) 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de Salud por 6 meses con nivel 
sobrepeso, obesidad y licenciatura para la operatividad del PAE de Políticas de Salud 
diabetes para garantizar su Pública y Promoción de la Salud Jul a dic adscrito a nivel 
adecuado control y manejo así jurisdiccional 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de Salud por 6 meses con nivel 
sobrepeso, obesidad y licenciatura para la operatividad del PAE de Políticas de Salud 
diabetes para garantizar su Pública y Promoción de la Salud Jul-Dic, adscrito a nivel 
adecuado control y manejo así jurisdiccional. 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: (3) 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice al Als Ee Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de Salud por 6 meses con nivel 
sobrepeso, obesidad y licenciatura para la operatividad del PAE de Políticas de Salud 
diabetes para garantizar su Pública y Promoción de la Salud Jul-Dic, adscrito a nivel 
adecuado control y manejo así jurisdiccional. 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: (2) 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: (1) 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: (8) 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de Salud por 6 meses con nivel 
sobrepeso, obesidad y licenciatura para la operatividad del PAE de Políticas de Salud 
diabetes para garantizar su Pública y Promoción de la Salud jul-dic adscrito a nivel jurisdiccional 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317869 $145,284.00 1.00 $145,284.00 
oportuna y masivamente el Soporte Administrativo C / Coordinador de Programa 
universo de casos de Descripción adicional: Soporte Administrativo C/ Coordinador de 
sobrepeso, obesidad y Programa pasante o titulado a nivel licenciatura para coordinar las 
diabetes para garantizar su acciones de organización comunitaria y municipal por 6 meses de 
adecuado control y manejo así jul a dic en el estado (1) 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: (5) 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 


oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


Promotor en Salud / Promotor en Salud 
Descripción adicional: (7) 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice al Als Ea Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317869 $72,642.00 1.00 $72,642.00 
oportuna y masivamente el Soporte Administrativo C / Coordinador de Programa 
universo de casos de Descripción adicional: (1) 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de Salud por 6 meses con nivel 
sobrepeso, obesidad y licenciatura para la operatividad del PAE de Políticas de Salud 
diabetes para garantizar su Pública y Promoción de la Salud jul a dic adscrito a nivel 
adecuado control y manejo así jurisdiccional 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de Salud por 6 meses con nivel 
sobrepeso, obesidad y licenciatura para la operatividad del PAE de Políticas de Salud 
diabetes para garantizar su Pública y Promoción de la Salud Jul-Dic, adscrito a nivel 
adecuado control y manejo así jurisdiccional. 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de Salud por 6 meses con nivel 
sobrepeso, obesidad y licenciatura para la operatividad del PAE de Políticas de Salud 
diabetes para garantizar su Pública y Promoción de la Salud Jul-Dic, adscrito a nivel 
adecuado control y manejo así jurisdiccional. 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: (6) 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de Salud por 6 meses con nivel 
sobrepeso, obesidad y licenciatura para la operatividad del PAE de Políticas de Salud 
diabetes para garantizar su Pública y Promoción de la Salud jul-dic adscrito a nivel jurisdiccional 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de Salud por 6 meses con nivel 
sobrepeso, obesidad y licenciatura para la operatividad del PAE de Políticas de Salud 
diabetes para garantizar su Pública y Promoción de la Salud Jul-Dic, adscrito a nivel estatal. 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.1.5 P018 - CS010 - Programa de 21101 ID bien/servicio:318213 $150.00 1.00 $150.00 
Entornos y Comunidades Papel bond 
Saludables Descripción adicional: Paquete de 500 hojas bond 
3.2.1.1 P018 - CS010 - Programa de 21101 ID bien/servicio:318213 $150.00 12.00 $1,800.00 
Entornos y Comunidades Papel bond 
Saludables Descripción adicional: Impresión de guía de entornos 
3.2.1.1 P018 - CS010 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $1,500.00 4.00 $6,000.00 


Entornos y Comunidades 
Saludables 


Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
en general para difusion 
Descripción adicional: Paquete de calcomanías con 500 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice E E pl Gra Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
3.2.1.1 P018 - CS010 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $200.00 19.00 $3,800.00 
Entornos y Comunidades Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
Saludables en general para difusion 
Descripción adicional: Block de 100 hojas (1 block por cada 100 
viviendas a certificar) 
3.2.1.1 P018 - CS010 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $1,500.00 4.00 $6,000.00 
Entornos y Comunidades Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
Saludables en general para difusion 
Descripción adicional: Juego de 10 Láminas de Estireno 
3.2.1.2 P018 - CS010 - Programa de 26102  IDbien/servicio:332999 $1,160.00 1.00 $1,160.00 
Entornos y Comunidades Gasolina 
Saludables Descripción adicional: Seguimiento del proceso de certificación de 
mercados de los municipios programados 
3.2.1.2 P018 - CS010 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $2,000.00 20.00 $40,000.00 
Entornos y Comunidades Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
Saludables en general para difusion 
Descripción adicional: Placa para certificación de mercado de los 
municipios programados 
4.1.1.1 U0O08 - OBO10 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
Universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud por 3 meses con sueldo 
sobrepeso, obesidad y mensual de $16620 (2) 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
4.1.1.1 U0O08 - OBO10 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud por 3 meses con sueldo 
sobrepeso, obesidad y mensual de $16620 (1) 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
4.1.1.1 U0O08 - OBO10 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud para la operatividad del 
sobrepeso, obesidad y PAE de Políticas Públicas y Promoción de la Salud de 1 de julio al 
diabetes para garantizar su 31 de diciembre, adscrito a la JS4, en Pátzcuaro, Mich 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
4.1.1.1 U0O08 - OBO10 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
Universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud para la operatividad del 
sobrepeso, obesidad y PAE de Políticas Públicas y Promoción de la Salud de 1 de julio al 
diabetes para garantizar su 31 de diciembre, adscrito a la JS5, en Uruapan, Mich 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
4.1.1.1 U0O08 - OBO10 - Detectar 21501 ID bien/servicio:318403 $930.00 117.00 $108,810.00 
oportuna y masivamente el Libros 
universo de casos de Descripción adicional: Cómics por escuela para cambio de 
sobrepeso, obesidad y comportamiento para estilos de vida saludable 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
4.1.1.2 U008 - OBO10 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud por 3 meses con sueldo 
sobrepeso, obesidad y de $16,620 (1) 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice die Als Ee Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
4.1.1.2 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud para la operatividad del 
sobrepeso, obesidad y PAE de Políticas Públicas y Promoción de la Salud de 1 de julio al 
diabetes para garantizar su 31 de diciembre, adscrito a la JS8, en Lázaro Cárdenas, Mich. 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
4.1.1.2 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud para la operatividad del 
sobrepeso, obesidad y PAE de Políticas Públicas y Promoción de la Salud de 1 de julio al 
diabetes para garantizar su 31 de diciembre, adscrito a la JS7, en Apatzingán, Mich. 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
4.1.1.2 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud por 3 meses con sueldo 
sobrepeso, obesidad y de $16,620 (2) 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
4.1.1.3  U008 - OB010 - Detectar 12101  IDbien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud para la operatividad del 
sobrepeso, obesidad y PAE de Políticas Públicas y Promoción de la Salud de 1 de julio al 
diabetes para garantizar su 31 de diciembre, adscrito a nivel estatal, Depto Promoción de la 
adecuado control y manejo así Salud, en Morelia Mich 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
4.1.1.3  U008 - OB010 - Detectar 12101  IDbien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
Universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud para la operatividad del 
sobrepeso, obesidad y PAE de Políticas Públicas y Promoción de la Salud de 1 de julio al 
diabetes para garantizar su 31 de diciembre, adscrito a Jurisdicción Sanitaria 6, en La Piedad 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
4.1.1.3  U008 - OBO10 - Detectar 12101 — IDbien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud por 3 meses con sueldo 
sobrepeso, obesidad y de $16,620 (1) 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
4.1.1.3  U008 - OBO10 - Detectar 21501 — IDbien/servicio:318403 $1,000.00 117.00 $117,000.00 
oportuna y masivamente el Libros 
universo de casos de Descripción adicional: Kit para cambio de comportamiento para 
sobrepeso, obesidad y escuelas 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
4.1.1.4 U008 - OBO10 - Detectar 12101  IDbien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 


oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


Promotor en Salud / Promotor en Salud 
Descripción adicional: Promotor de la salud por 3 meses con sueldo 
de $16,620 (2) 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice al Als ENa Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
4.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud por 3 meses con sueldo 
sobrepeso, obesidad y de $16,620 (1) 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
4.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud para la operatividad del 
sobrepeso, obesidad y PAE de Políticas Públicas y Promoción de la Salud de 1 de julio al 
diabetes para garantizar su 31 de diciembre, adscrito a la JS3, en Zitácuaro, Mich 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
4.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud para la operatividad del 
sobrepeso, obesidad y PAE de Políticas Públicas y Promoción de la Salud de 1 de julio al 
diabetes para garantizar su 31 de diciembre, adscrito a la JS1, en Morelia Mich 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
4.1.1.4 U008 - OB010 - Detectar 33604 ID bien/servicio:334425 $40,000.00 1.00 $40,000.00 
oportuna y masivamente el Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
universo de casos de en general para difusion 
sobrepeso, obesidad y Descripción adicional: MANUALES (10 manuales por jurisdicción, 
diabetes para garantizar su $500 por manual) 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
4.1.1.5 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud para la operatividad del 
sobrepeso, obesidad y PAE de Políticas Públicas y Promoción de la Salud de 1 de julio al 
diabetes para garantizar su 31 de diciembre, adscrito a la JS2, en Zamora, Mich 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
4.1.1.5 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud por 3 meses con sueldo 
sobrepeso, obesidad y de $16,620 (2) 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
4.1.1.5 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud por 3 meses con sueldo 
sobrepeso, obesidad y de $16,620 (1) 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
4.1.1.5 U008 - OB010 - Detectar 33604 ID bien/servicio:334425 $108,810.00 1.00 $108,810.00 


oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
en general para difusion 

Descripción adicional: Impresión de cómics para cambio de 
comportamiento y estilos de vida saludable para escuelas 
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7.1.1.4 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $31,250.00 1.00 $31,250.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Reunión de validación de albergue como 
promotor de la salud 
8.2.1.1 U0O08 - OBO10 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de Salud/Promotor de Salud con 
sobrepeso, obesidad y nivel licenciatura para apoyar la operatividad del PAE de Políticas 
diabetes para garantizar su de Salud Pública y Promoción de la Salud 6 meses de julio a dic (1). 
adecuado control y manejo así Adscrito nivel estatal. 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
8.2.1.1 U0O08 - OBO10 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Especialidad: Licenciatura en Rama Medica, 
sobrepeso, obesidad y Paramédica o Afín Titulado, Adscrito: nivel estatal, para actividades 
diabetes para garantizar su de recepción, control y seguimiento de las CNS y fortalecimiento de 
adecuado control y manejo así línea de vida 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
8.2.1.3 P018 - CSO10 - Programa de 33603 ID bien/servicio:334419 $2.12 13,000.00 $27,596.40 
Entornos y Comunidades Servicio de impresion de documentos oficiales para la prestacion de 
Saludables serv. Pub. 
Descripción adicional: Cartilla Nacional de Salud Mujer de 20 a 59 
años de edad 
8.2.1.3 P018 - CSO10 - Programa de 33603 ID bien/servicio:334419 $1.97 37,500.00 $73,950.00 
Entornos y Comunidades Servicio de impresion de documentos oficiales para la prestacion de 
Saludables serv. Pub. 
Descripción adicional: Cartilla Nacional de Salud Hombre de 20 a 59 
años 
8.2.1.3 P018 - CSO10 - Programa de 33603 ID bien/servicio:334419 $2.12 104,000.00 $220,771.20 
Entornos y Comunidades Servicio de impresion de documentos oficiales para la prestacion de 
Saludables serv. Pub. 
Descripción adicional: Cartilla Nacional de Salud Niñas y Niños de O 
a 9 años de edad 
8.2.1.3 P018 - CS010 - Programa de 33603 ID bien/servicio:334419 $1.97 18,000.00 $35,496.00 
Entornos y Comunidades Servicio de impresion de documentos oficiales para la prestacion de 
Saludables serv. Pub. 
Descripción adicional: Cartilla Nacional de Salud Adolescentes de 
10 a 19 años de edad 
9.1.1.1 U0O08 - OBO10 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317869 $72,642.00 1.00 $72,642.00 
oportuna y masivamente el Soporte Administrativo C / Coordinador de Programa 
Universo de casos de Descripción adicional: Coordinador de programa por 3 meses con 
sobrepeso, obesidad y sueldo de $24,214 (1) 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
9.1.1.1 U0O08 - OBO10 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de salud por 3 meses con sueldo 
sobrepeso, obesidad y mensual de $16620 (1) (1) 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
9.1.1.1 U0O08 - OBO10 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 


oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


Promotor en Salud / Promotor en Salud 

Descripción adicional: Promotor de la salud para la operatividad del 
PAE de Políticas Públicas y Promoción de la Salud de 1 de julio al 
31 de diciembre, adscrito a JS 1, en Morelia (2) 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice di e Als Ee Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
9.1.1.1 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de salud por 3 meses con sueldo 
sobrepeso, obesidad y mensual de $16620 (1) (2) 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
9.1.1.1 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud para la operatividad del 
sobrepeso, obesidad y PAE de Políticas Públicas y Promoción de la Salud de 1 de julio al 
diabetes para garantizar su 31 de diciembre, adscrito a JS 3, en Zitácuaro 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
9.1.1.1 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317869 $145,284.00 1.00 $145,284.00 
oportuna y masivamente el Soporte Administrativo C / Coordinador de Programa 
universo de casos de Descripción adicional: Coordinador de Programa para la 
sobrepeso, obesidad y operatividad del PAE de Políticas Públicas y Promoción de la Salud 
diabetes para garantizar su de 1 de julio al 31 de diciembre, adscrito a Depto. Promoción de la 
adecuado control y manejo así Salud en Michoacán (1) 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
9.2.1.1 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud para la operatividad del 
sobrepeso, obesidad y PAE de Políticas Públicas y Promoción de la Salud de 1 de julio al 
diabetes para garantizar su 31 de diciembre, adscrito a la JS 4, en Pátzcuaro (1) 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
9.2.1.1 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud por 3 meses con sueldo 
sobrepeso, obesidad y de $16,620 (1) 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
9.2.1.1 U008 - OB010 - Detectar 52101 ID bien/servicio:335532 $3,500.00 24.00 $84,000.00 
oportuna y masivamente el Amplificador de señal de audio (eq. de com., cinemat. o fotograf.) 
universo de casos de Descripción adicional: EQUIPO DE SONIDO (3 equipo de sonido 
sobrepeso, obesidad y por jurisdicción, $3,500 por equipo) 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
9.3.1.1 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud para la operatividad del 
sobrepeso, obesidad y PAE de Políticas Públicas y Promoción de la Salud de 1 de julio al 
diabetes para garantizar su 31 de diciembre, adscrito a la JS 6, en La Piedad 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
9.3.1.1 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 


oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


Promotor en Salud / Promotor en Salud 
Descripción adicional: Promotor de la Salud por 3 meses con sueldo 
mensual de $16620 (1) 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice di e Als Ee Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
9.3.1.1 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la Salud por 3 meses con sueldo 
sobrepeso, obesidad y mensual de $16620 (2) 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
9.3.1.1 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud para la operatividad del 
sobrepeso, obesidad y PAE de Políticas Públicas y Promoción de la Salud de 1 de julio al 
diabetes para garantizar su 31 de diciembre, adscrito a la JS 5, en Uruapan 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
9.3.1.1 U008 - OB010 - Detectar 37501 ID bien/servicio:334669 $235,200.00 1.00 $235,200.00 
oportuna y masivamente el Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
11.1.1.1 U008 - OBO10 - Detectar 33903 ID bien/servicio:334574 $150,000.00 1.00 $150,000.00 
oportuna y masivamente el Servicios integrales 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
12.3.1.1 U008 - OB010 - Detectar 12101 — IDbien/servicio:317862 $54,855.00 1.00 $54,855.00 
oportuna y masivamente el Soporte Administrativo A / Ingeniero en Sistemas. 
universo de casos de Descripción adicional: contratación de una persona "soporte 
sobrepeso, obesidad y administrativo A" Licenciatura en diseño gráfico, mercadotecnia, 
diabetes para garantizar su comunicación y afines (1) 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
18.1.1.1 U008 - OBO10 - Detectar 12101 — IDbien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud para la operatividad del 
sobrepeso, obesidad y PAE de Políticas Públicas y Promoción de la Salud de 1 de julio al 
diabetes para garantizar su 31 de diciembre, adscrito a la JS 7, en Apatzingán 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
18.1.1.1 U008 - OBO10 - Detectar 12101 — IDbien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
Universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud por 3 meses con sueldo 
sobrepeso, obesidad y mensual de $16620 (1) 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
18.1.1.1 U008 - OBO10 - Detectar 26102  IDbien/servicio:332999 $96,000.00 1.00 $96,000.00 
oportuna y masivamente el Gasolina 
universo de casos de Descripción adicional: Gasolina 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
18.2.1.1 P018 - CS010 - Programa de 21101 — IDbien/servicio:318088 $60.00 120.00 $7,200.00 


Entornos y Comunidades 
Saludables 


Boligrafos 
Descripción adicional: caja de bolígrafos 12 piezas 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice pa E R o EN Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
18.2.1.1 P018 - CS010 - Programa de 21101 ID bien/servicio:318174 $250.00 15.00 $3,750.00 
Entornos y Comunidades Folders 
Saludables Descripción adicional: paquete de folders carta 100 piezas 
18.2.1.1 P018 - CS010 - Programa de 21101 ID bien/servicio:318213 $150.00 15.00 $2,250.00 
Entornos y Comunidades Papel bond 
Saludables Descripción adicional: hojas e papel bond opalina para constancias 
(paq. de 100 hojas) 
18.2.1.4 P018 - CSO10 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $5,000.00 6.00 $30,000.00 
Entornos y Comunidades Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
Saludables en general para difusion 
Descripción adicional: Material didáctico para competencias en 
salud de población en localidades a certificar (incluye 12 mantas, 
rompecabezas, plantillas, posters, figuras tarjetas) 1 por comunidad 
a certificar 
18.3.1.1 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $3,000.00 1.00 $3,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Capacitación a autoridades municipales. 
Jurtisdicción 8 
18.3.1.1 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $3,000.00 1.00 $3,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Capacitación a autoridades municipales. 
Jurisdicción 4 
18.3.1.1 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $3,000.00 1.00 $3,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Capacitación a autoridades municipales. 
Jurisdicción 6 
18.3.1.1 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $3,000.00 1.00 $3,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Capacitación a autoridades municipales. 
Jurisdicción 7 
18.3.1.1 P018 - CSO10 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $3,000.00 1.00 $3,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Capacitación a autoridades municipales. 
Jurisdicción 2 
18.3.1.1 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $3,000.00 1.00 $3,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Capacitación a autoridades municipales. 
Jurisdicción 5 
18.3.1.1 P018 - CS010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $3,000.00 1.00 $3,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Capacitación a autoridades municipales. 
Jurisdicción 1 
18.3.1.1 P018 - CSO10 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $3,000.00 1.00 $3,000.00 
Entornos y Comunidades Servicios integrales 
Saludables Descripción adicional: Capacitación a autoridades municipales. 
Jurisdicción 3 
18.3.1.1 P018 - CS010 - Programa de 51501 ID bien/servicio:335211 $21,000.00 4.00 $84,000.00 
Entornos y Comunidades Minicomputadora (eq. de computacion) 
Saludables Descripción adicional: PC de Escritorio, Windows11 Home,, AMD 
Ryzen 5, AMD Radeon, 8GB RAM, 256GB SSD+SATA 1TB HDD, 
FHD 27".Se requiere resguardo del equipo, del personal del 
programa adscrito a nivel jurisdiccional 
20.1.1.1 U008 - OB010 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $99,720.00 1.00 $99,720.00 


oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


Promotor en Salud / Promotor en Salud 
Descripción adicional: Promotor de la salud para la operatividad del 
PAE de Políticas Públicas y Promoción de la Salud de 1 de julio al 

31 de diciembre, adscrito a la JS 8, en Lázaro Cárdenas 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


Clave PP - Clave Pl - 


Clave 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice Nombre PI Partida Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
20.1.1.1 U008 - OBO10 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317854 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
oportuna y masivamente el Promotor en Salud / Promotor en Salud 
universo de casos de Descripción adicional: Promotor de la salud por 3 meses con sueldo 
sobrepeso, obesidad y mensual de $16620 (1) 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
20.1.1.1 P018 - CSO10 - Programa de 26102  IDbien/servicio:332999 $19,600.00 1.00 $19,600.00 
Entornos y Comunidades Gasolina 
Saludables Descripción adicional: Supervisar la operación y el cumplimiento del 
programa en los diferentes niveles 
20.1.1.1 U008 - OBO10 - Detectar 35501 ID bien/servicio:334613 $15,114.50 5.00 $75,572.50 
oportuna y masivamente el Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres 
universo de casos de Descripción adicional: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
20.1.1.1 P018 - CS010 - Programa de 37501 ID bien/servicio:334669 $62,720.00 1.00 $62,720.00 
Entornos y Comunidades Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Saludables Descripción adicional: Supervisar la operación y el cumplimiento del 
programa en los diferentes niveles. Viáticos para 4 personas, dos 
días y costo unitario con pernocta de $980.00, Una visita por 
jurisdicción sanitaria. 
21.1.1.1 U008 - OBO10 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317862 $54,855.00 1.00 $54,855.00 
oportuna y masivamente el Soporte Administrativo A / Ingeniero en Sistemas. 
Universo de casos de Descripción adicional: contratación de una persona "soporte 
sobrepeso, obesidad y administrativo A" Licenciatura en diseño gráfico, mercadotecnia, 
diabetes para garantizar su comunicación y afines (1) 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
21.1.1.2 U008 - OBO10 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317862 $109,710.00 1.00 $109,710.00 
oportuna y masivamente el Soporte Administrativo A / Ingeniero en Sistemas. 
Universo de casos de Descripción adicional: Comunicación mercadotecnia diseño gráfico. 
sobrepeso, obesidad y Colaborar en diseño p' difusión presentación identificación de 
diabetes para garantizar su eventos con equipos e instrumentos del area de promoción. 
adecuado control y manejo así Contratación por 6M nivel estatal 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $7,183,454.60 
Total del programa: Políticas de Salud Pública $7,183,454.60 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


Índice 


Clave PP - Clave PI - 
Nombre Pl 


Clave 
Partida 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Descripción del bien / servicio 


P.U. 


Cantidad 


Total 


2.1.3.1 


P018 - SSM30 - Verificar la 
aplicación de los recursos en 
las actividades de 
rehabilitación psicosocial 
(Talleres, paseos terapéuticos, 
bancos de reforzadores) en 
las Entidades Federativas 


12101 


ID bien/servicio:317853 

Promotor en Salud / Promotor de Acciones Comunitarias 
Descripción adicional: Lic. en Salud Publica (1) para realizar 
actividades en el programa de salud mental 


$83,100.00 


1.00 


$83,100.00 


2.1.3.1 


P018 - SSM30 - Verificar la 
aplicación de los recursos en 
las actividades de 
rehabilitación psicosocial 
(Talleres, paseos terapéuticos, 
bancos de reforzadores) en 
las Entidades Federativas 


12101 


ID bien/servicio:317853 
Promotor en Salud / Promotor de Acciones Comunitarias 
Descripción adicional: Lic. en Salud Publica (2) 


$83,100.00 


1.00 


$83,100.00 


2.2.2.1 


2.2.2.1 


P018 - SSM3O0 - Verificar la 
aplicación de los recursos en 
las actividades de 
rehabilitación psicosocial 
(Talleres, paseos terapéuticos, 
bancos de reforzadores) en 
las Entidades Federativas 
P018 - SSM3O0 - Verificar la 
aplicación de los recursos en 
las actividades de 
rehabilitación psicosocial 
(Talleres, paseos terapéuticos, 
bancos de reforzadores) en 
las Entidades Federativas 


51501 


51501 


ID bien/servicio:335210 


Microcomputadora portatil (eq. de computacion) 
Descripción adicional: Microcomputadora portatil laptop 


ID bien/servicio:335173 
Equipo multifuncional (imprime, faxea, escanea y fotocopia) (eq. de 
computacion) 


$33,000.00 


$8,000.00 


4.00 


1.00 


$132,000.00 


$8,000.00 


3.2.1.1 


P018 - SSM3O0 - Verificar la 
aplicación de los recursos en 
las actividades de 
rehabilitación psicosocial 
(Talleres, paseos terapéuticos, 
bancos de reforzadores) en 
las Entidades Federativas 


21101 


ID bien/servicio:318064 
Agenda 


$70.00 


1.00 


$70.00 


3.2.1.1 


P018 - SSM3O0 - Verificar la 
aplicación de los recursos en 
las actividades de 
rehabilitación psicosocial 
(Talleres, paseos terapéuticos, 
bancos de reforzadores) en 
las Entidades Federativas 


27301 


ID bien/servicio:333230 
Balon voli-ball 
Descripción adicional: C120000088 


$300.00 


8.00 


$2,400.00 


3.2.1.1 


P018 - SSM3O0 - Verificar la 
aplicación de los recursos en 
las actividades de 
rehabilitación psicosocial 
(Talleres, paseos terapéuticos, 
bancos de reforzadores) en 
las Entidades Federativas 


27301 


ID bien/servicio:333229 
Balon foot-ball, americano o soccer 


$300.00 


16.00 


$4,800.00 


3.2.1.1 


3.2.1.1 


P018 - SSM3O0 - Verificar la 
aplicación de los recursos en 
las actividades de 
rehabilitación psicosocial 
(Talleres, paseos terapéuticos, 
bancos de reforzadores) en 
las Entidades Federativas 
P018 - SSM3O0 - Verificar la 
aplicación de los recursos en 
las actividades de 
rehabilitación psicosocial 
(Talleres, paseos terapéuticos, 
bancos de reforzadores) en 
las Entidades Federativas 


33604 


33903 


ID bien/servicio:334425 

Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
en general para difusion 

Descripción adicional: Stand publicitario y articulos de promoción de 
campaña de salud mental 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: Equipo de bocina con microfono para los 
equipo de las 8 jurisdicciones sanitarias 


$22,070.39 


$2,900.00 


1.00 


8.00 


$22,070.39 


$23,200.00 
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3.2.1.1 


P018 - SSM30 - Verificar la 
aplicación de los recursos en 
las actividades de 
rehabilitación psicosocial 
(Talleres, paseos terapéuticos, 
bancos de reforzadores) en 
las Entidades Federativas 


37501 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


ID bien/servicio:334669 $490.00 
Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 


107.00 


$52,430.00 


3.2.1.7 P018 - SSM30 - Verificar la 36600 ID bien/servicio:334653 $77,000.00 1.00 $77,000.00 
aplicación de los recursos en Servicio de creacion y difusion de contenido exclusivamente a 
las actividades de traves de Internet 
rehabilitación psicosocial Descripción adicional: Campañas digitales de salud mental, 
(Talleres, paseos terapéuticos, prevención del suicidio, no estigmatización de las condiciones de 
bancos de reforzadores) en salud mental 
las Entidades Federativas 
Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $488,170.39 
Total del programa: Salud Mental $488,170.39 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice id ALE Ga Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
1.1.1.1 P018 - AC020 - Fortalecer la 33901 ID bien/servicio:334484 $30,000.00 1.00 $30,000.00 
instrumentación de políticas y Estudios e investigaciones 
criterios técnicos en materia Descripción adicional: Medición de uso de casco y ropa protectora 
de prevención de lesiones por en motociclistas 2022. 
accidentes. 
3.1.1.1 P018 - AC020 - Fortalecer la 25501 ID bien/servicio:330742 $1,000.00 9.00 $9,000.00 
instrumentación de políticas y Materiales, accesorios y suministros de laboratorio fuera de Cuadro 
criterios técnicos en materia Básico 
de prevención de lesiones por Descripción adicional: Cajas con boquillas. 
accidentes. 
3.1.1.1 P018 - AC020 - Fortalecer la 25501 ID bien/servicio:330742 $55,000.00 2.00 $110,000.00 
instrumentación de políticas y Materiales, accesorios y suministros de laboratorio fuera de Cuadro 
criterios técnicos en materia Básico 
de prevención de lesiones por Descripción adicional: Alcoholímetro. 
accidentes. 
3.1.1.1 P018 - ACO20 - Fortalecer la 27201 ID bien/servicio:333212 $625.00 50.00 $31,250.00 
instrumentación de políticas y Uniforme, traje de seguridad y mantenimiento 
criterios técnicos en materia Descripción adicional: Chalecos Balizados 
de prevención de lesiones por 
accidentes. 
4.3.1.1 P018 - ACO20 - Fortalecer la 52901 ID bien/servicio:335739 $106,250.00 1.00 $106,250.00 
instrumentación de políticas y Maniquíes para capacitación 
criterios técnicos en materia Descripción adicional: Insumos mínimos requeridos para Primeros 
de prevención de lesiones por Respondientes, (1 Kit de Maniquíes para RCP de alta efectividad, 
accidentes. 10 Torniquete para contención de hemorragias masivas, 15 
Resucitador manual, etc.) 
5.1.1.1 P018 - ACO20 - Fortalecer la 52901 ID bien/servicio:335735 $147,800.00 1.00 $147,800.00 
instrumentación de políticas y Juego infantil para exteriores (casa de arbol, resbaladilla, puente, 
criterios técnicos en materia etc) 
de prevención de lesiones por Descripción adicional: Kit para sensibilización incluye: (Lentes 
accidentes. simulador de conducción interactivo, 3 carros de pedales adulto, 3 
carros de pedales niño, 1 tapete interactivo, 1 carpa promocional, 
etc.) 
5.2.1.1 P018 - ACO20 - Fortalecer la 36101 ID bien/servicio:334636 $150,000.00 1.00 $150,000.00 
instrumentación de políticas y Difusion de mensajes sobre programas y actividades 
criterios técnicos en materia gubernamentales 
de prevención de lesiones por Descripción adicional: Campaña de comunicación de seguridad vial 
accidentes. en redes sociales. 
Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $584,300.00 
Total del programa: Seguridad Vial $584,300.00 
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- AC040 - Prevención 
accidentes en grupos 


33903 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


bien/servicio:334574 
Servicios integrales 


$60,000.00 


$60,000.00 


vulnerables Descripción adicional: Sensibilización sobre prevención de lesiones 
accidentales en niñas y niños 
3.1.1.2 P018 - AC040 - Prevención de 33903 ID bien/servicio:334574 $55,000.00 1.00 $55,000.00 
accidentes en grupos Servicios integrales 
vulnerables Descripción adicional: Sensibilización sobre prevención de lesiones 
accidentales en adolescentes 
3.1.1.3 P018 - AC040 - Prevención de 33903 ID bien/servicio:334574 $60,000.00 1.00 $60,000.00 
accidentes en grupos Servicios integrales 
vulnerables Descripción adicional: Sensibilización sobre prevención de lesiones 
accidentales en personas adultas mayores. 
3.2.1.1 P018 - AC040 - Prevención de 33604 ID bien/servicio:334425 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
accidentes en grupos Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
vulnerables en general para difusion 
Descripción adicional: Difusión de acciones de prevención de 
lesiones accidentales a través de material educativo y de promoción 
de la salud en grupos vulnerables de la población 
3.3.1.1 P018 - AC040 - Prevención de 36101 ID bien/servicio:334636 $100,000.00 1.00 $100,000.00 
accidentes en grupos Difusion de mensajes sobre programas y actividades 
vulnerables gubernamentales 
Descripción adicional: Difusión de campañas para la prevención de 
ahogamientos, asfixias, caídas, envenenamientos e intoxicaciones y 
quemaduras, a través de diferentes medios de comunicación 
Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $325,000.00 
Total del programa: Prevención de Accidentes $325,000.00 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice ee JUE Ea Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.1.1.1 U009 - EE030 - Operar el 12201 ID bien/servicio:317991 $176,260.00 1.00 $176,260.00 
Sistema Nacional de Médico General en Área Normativa / Médico Coordinador 
Vigilancia Epidemiológica Descripción adicional: *MICH.- Contratación de Medico General en 
(SINAVE) Área Normativa, para asegurar la operación de los Servicios de 
Sanidad Internacional. (2) 
2.1.1.1 U009 - EE030 - Operar el 12201 ID bien/servicio:317921 $72,085.00 1.00 $72,085.00 
Sistema Nacional de Apoyo Administrativo en Salud -A6 / Coordinador, Codificador para 
Vigilancia Epidemiológica las jurisdicciones 
(SINAVE) Descripción adicional: *MICH.- Contratación de Apoyo 
Administrativo A6, para asegurar la operación de los Servicios de 
Sanidad Internacional. (1) 
2.1.1.1 U009 - EE030 - Operar el 12201 ID bien/servicio:317921 $43,251.00 1.00 $43,251.00 
Sistema Nacional de Apoyo Administrativo en Salud -A6 / Coordinador, Codificador para 
Vigilancia Epidemiológica las jurisdicciones 
(SINAVE) Descripción adicional: MICH.- Contratación de Apoyo Administrativo 
A6, para asegurar la operación de los Servicios de Sanidad 
Internacional. (1) 
2.1.1.1 U009 - EEO30 - Operar el 12201 ID bien/servicio:317989 $105,711.00 1.00 $105,711.00 
Sistema Nacional de Médico General “A” / Médico General 
Vigilancia Epidemiológica Descripción adicional: MICH.- Contratación de Medico General A, 
(SINAVE) para asegurar la operación de los Servicios de Sanidad 
Internacional. (1 
2.1.1.1 U00O9 - EE030 - Operar el 12201 ID bien/servicio:317991 $176,260.00 1.00 $176,260.00 
Sistema Nacional de Médico General en Área Normativa / Médico Coordinador 
Vigilancia Epidemiológica Descripción adicional: *MICH.- Contratación de Medico General en 
(SINAVE) Área Normativa, para asegurar la operación de los Servicios de 
Sanidad Internacional. (1) 
2.1.1.1 U009 - EEO30 - Operar el 12201 ID bien/servicio:317991 $105,756.00 1.00 $105,756.00 
Sistema Nacional de Médico General en Área Normativa / Médico Coordinador 
Vigilancia Epidemiológica Descripción adicional: MICH.- Contratación de Medico General en 
(SINAVE) Área Normativa, para asegurar la operación de los Servicios de 
Sanidad Internacional. (1) 
2.1.1.1 U009 - EEO30 - Operar el 12201 ID bien/servicio:317991 $105,756.00 1.00 $105,756.00 
Sistema Nacional de Médico General en Área Normativa / Médico Coordinador 
Vigilancia Epidemiológica Descripción adicional: MICH.- Contratación de Medico General en 
(SINAVE) Área Normativa, para asegurar la operación de los Servicios de 
Sanidad Internacional (1) 
2.1.1.1 U009 - EEO30 - Operar el 12201 ID bien/servicio:317921 $50,459.50 1.00 $50,459.50 
Sistema Nacional de Apoyo Administrativo en Salud -A6 / Coordinador, Codificador para 
Vigilancia Epidemiológica las jurisdicciones 
(SINAVE) Descripción adicional: *MICH.- Contratación de Apoyo 
Administrativo A6, para asegurar la operación de los Servicios de 
Sanidad Internacional. (1) 
2.1.1.1 U009 - EEO30 - Operar el 37501 ID bien/servicio:334669 $1,573.00 1.00 $1,573.00 
Sistema Nacional de Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Vigilancia Epidemiológica Descripción adicional: *MICH.- Viáticos nacionales para labores en 
(SINAVE) campo y de supervisión 
3.1.2.1 U009 - EEO30 - Operar el 12101 ID bien/servicio:317840 $105,711.00 1.00 $105,711.00 
Sistema Nacional de Médico General “A” / Médico General 
Vigilancia Epidemiológica Descripción adicional: **Contratación de un Medico General "A" 
(SINAVE) para llevar a cabo el diagnostico del avance de los centros 
estatales de emergencias en cada entidad del pais trazando la ruta 
critica para la consolidación. 
3.1.3.1 U009 - EE030 - Operar el 37204 ID bien/servicio:334664 $1,058.80 3.00 $3,176.40 
Sistema Nacional de Pasajes nacionales para servidores publicos de mando en el 
Vigilancia Epidemiológica desempeño de comisiones y funciones oficiales 
(SINAVE) Descripción adicional: **Pasajes Terrestres Nacionales para asistir 
al Curso Nacional de Preparación y Respuesta Medica a 
Emergencias Nucleares y Radiológicas para 3 personas. 
3.1.3.1 U009 - EEO30 - Operar el 37504 ID bien/servicio:334670 $6,500.00 3.00 $19,500.00 


Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica 
(SINAVE) 


Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando 
Descripción adicional: **Viáticos para asistir al Curso Nacional de 
Preparación y Respuesta Medica a Emergencias Nucleares y 
Radiológicas para 3 personas. 


Presupuestación | Ramo 12 \ Reporte de Ramo 12 


Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 
28/11/2022 08:00:08 p. m. 


Página 19 / 94 


SECRETARÍA DE SALUD 


Sistema de Información para la Administración del 1 NS S A LUD 
Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud ¿4 , 
SIAFFASPE Pública en las Entidades Federativas NE 


Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $965,498.90 


Total del programa: Emergencias $965,498.90 


1.1.1.1  U009 - EE030 - Operar el 12101 ID bien/servicio:317840 $246,659.00 1.00 $246,659.00 
Sistema Nacional de Médico General “A” / Médico General 
Vigilancia Epidemiológica Descripción adicional: *MICH.- Contratación de Medico General A, 
(SINAVE) para asegurar la Operación del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, a través de los indicadores (1) 
1.1.1.1  U009 - EE030 - Operar el 12101 ID bien/servicio:317791 $130,186.00 1.00 $130,186.00 
Sistema Nacional de Auxiliar de Enfermería A / Enfermera Auxiliar 
Vigilancia Epidemiológica Descripción adicional: *MICH.- Contratación de Auxiliar de 
(SINAVE) Enfermería A, para asegurar la Operación del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica, a través de los indicadores (1 
1.1.1.1  U009 - EE030 - Operar el 12101 ID bien/servicio:317840 $105,711.00 1.00 $105,711.00 
Sistema Nacional de Médico General “A” / Médico General 
Vigilancia Epidemiológica Descripción adicional: MICH.- Contratación de Medico General A, 
(SINAVE) para asegurar la Operación del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, a través de los indicadores (1) 
1.1.1.1  U009 - EE030 - Operar el 37501 ID bien/servicio:334669 $2,185.50 1.00 $2,185.50 
Sistema Nacional de Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Vigilancia Epidemiológica Descripción adicional: *MICH.- Viáticos nacionales para labores en 
(SINAVE) campo y de supervisión 
1.1.2.1 U0O09 - EE030 - Operar el 12101 ID bien/servicio:317840 $246,659.00 1.00 $246,659.00 
Sistema Nacional de Médico General “A” / Médico General 
Vigilancia Epidemiológica Descripción adicional: *MICH.- Contratación de Medico General A 
(SINAVE) para Mantener actualizada la información epidemiológica de las 
enfermedades sujetas a Vigilancia Epidemiológica (1) 
1.1.2.1 U009 - EE030 - Operar el 12101 ID bien/servicio:317840 $105,711.00 1.00 $105,711.00 
Sistema Nacional de Médico General “A” / Médico General 
Vigilancia Epidemiológica Descripción adicional: MICH.- Contratación de Medico General A 
(SINAVE) para Mantener actualizada la información epidemiológica de las 
enfermedades sujetas a Vigilancia Epidemiológica (1) 
Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $837,111.50 
Total del programa: Monitoreo $837,111.50 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice oe UE ENa Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
1.1.2.5 U009 - EE040 - Reforzar la 53101 ID bien/servicio:336571 $28,216.30 1.00 $28,216.30 
vigilancia epidemiológica a Equipo medico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico 
través del análisis y Descripción adicional: MICH.MICROPIPETA , 8 CANALES, 
diagnóstico de referencia VOLUMEN VARIABLE, 120 - 1200 UL 
1.1.2.5 U009 - EE040 - Reforzar la 53101 ID bien/servicio:336571 $10,333.67 1.00 $10,333.67 
vigilancia epidemiológica a Equipo medico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico 
través del análisis y Descripción adicional: MICH. MICROPIPETA , MONOCANAL, 
diagnóstico de referencia volumen variable, de 10- 100 ul. 
1.1.2.5 U009 - EE040 - Reforzar la 53101 ID bien/servicio:336571 $156,185.17 1.00 $156,185.17 
vigilancia epidemiológica a Equipo medico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico 
través del análisis y Descripción adicional: MICH. Incubadora de CO2 
diagnóstico de referencia 
1.1.2.5 U009 - EE040 - Reforzar la 53101 ID bien/servicio:336571 $10,333.67 1.00 $10,333.67 
vigilancia epidemiológica a Equipo medico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico 
través del análisis y Descripción adicional: MICH.MICROPIPETA, MONOCANAL, 
diagnóstico de referencia volumen variable, de 100- 1000 ul. 
1.1.2.17 U009 - EE040 - Reforzar la 53101 ID bien/servicio:336571 $22,105.77 1.00 $22,105.77 
vigilancia epidemiológica a Equipo medico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico 
través del análisis y Descripción adicional: MICH. INCUBADORA CONVENCIONAL 
diagnóstico de referencia 
1.1.2.18 U009 - EEO40 - Reforzar la 53101 ID bien/servicio:336571 $18,430.94 4.00 $73,723.76 
vigilancia epidemiológica a Equipo medico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico 
través del análisis y Descripción adicional: MICH. Contadores de células de 5 teclas 
diagnóstico de referencia 
1.1.2.20 U009 - EEO40 - Reforzar la 53101 ID bien/servicio:336571 $203,684.08 1.00 $203,684.08 
vigilancia epidemiológica a Equipo medico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico 
través del análisis y Descripción adicional: MICH. CABINA DE SEGURIDAD 
diagnóstico de referencia BIOLÓGICA CLASE II 
1.1.2.21 U0O9 - EE040 - Reforzar la 53101 ID bien/servicio:336571 $193,875.44 1.00 $193,875.44 
vigilancia epidemiológica a Equipo medico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico 
través del análisis y Descripción adicional: MICH. Lavador de Elisa 
diagnóstico de referencia 
1.1.2.22 U0O9 - EE040 - Reforzar la 53101 ID bien/servicio:336571 $213,074.60 1.00 $213,074.60 
vigilancia epidemiológica a Equipo medico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico 
través del análisis y Descripción adicional: MICH. ULTRACONGELADOR VERTICAL 
diagnóstico de referencia DE -40°C A -86°C, 
1.1.2.24 U009 - EE040 - Reforzar la 35401 ID bien/servicio:334607 $71,904.62 1.00 $71,904.62 
vigilancia epidemiológica a Servicios de mantenimiento de equipo e instrumental medico 
través del análisis y Descripción adicional: MICH. SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
diagnóstico de referencia PREVENTIVO A SISTEMA DE PCR GENE-XPERT 
1.1.2.24 U0O9 - EEO40 - Reforzar la 35401 ID bien/servicio:334607 $151,358.10 1.00 $151,358.10 
vigilancia epidemiológica a Servicios de mantenimiento de equipo e instrumental medico 
través del análisis y Descripción adicional: MICH. SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
diagnóstico de referencia PREVENTIVO A 23 EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL ÁREA 
DE PATOLOGÍA, BIOLOGÍA MOLECULAR Y MICROSCOPÍA. 
1.1.2.24 U009 - EEO40 - Reforzar la 35401 ID bien/servicio:334607 $34,962.48 1.00 $34,962.48 
vigilancia epidemiológica a Servicios de mantenimiento de equipo e instrumental medico 
través del análisis y Descripción adicional: MICH. SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
diagnóstico de referencia PREVENTIVO A SISTEMA BD BACTER MGIT. PARA EL ÁREA DE 
MICOBACTERIAS 
1.1.2.24 U0O9 - EEO40 - Reforzar la 35401 ID bien/servicio:334607 $291,774.80 1.00 $291,774.80 
vigilancia epidemiológica a Servicios de mantenimiento de equipo e instrumental medico 
través del análisis y Descripción adicional: MICH. SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
diagnóstico de referencia PREVENTIVO/CORRECTIVO A 99 EQUIPOS, DEL ÁREA 
EPIDEMIOLÓGICA, 
1.1.2.24 U0O9 - EEO40 - Reforzar la 53101 ID bien/servicio:336571 $25,111.22 1.00 $25,111.22 
vigilancia epidemiológica a Equipo medico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico 
través del análisis y Descripción adicional: MICH. JUEGO DE MICROPIPETAS. Incluye 
diagnóstico de referencia 3 micropipetas de: 1) 2-20 ul, 2) 20-200, 3) 100-1000 ul 
1.1.2.24 U009 - EE040 - Reforzar la 53101 ID bien/servicio:336571 $3,248.00 2.00 $6,496.00 


vigilancia epidemiológica a 
través del análisis y 
diagnóstico de referencia 


Equipo medico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico 
Descripción adicional: MICH. TERMOMETRO DIGITAL 
P/REFRIGERADOR O CONGELADOR -20 a 50*C. 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice oe UE ea Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
1.1.2.24 U009 - EE040 - Reforzar la 53101 ID bien/servicio:336571 $25,111.22 1.00 $25,111.22 
vigilancia epidemiológica a Equipo medico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico 
través del análisis y Descripción adicional: MICH. JUEGO DE MICROPIPETAS. Incluye 
diagnóstico de referencia 3 micropipetas de: 1) 0.5-10 ul, 2) 10-100 ul, 3) 100-1000 ul 
1.1.2.24 U009 - EE040 - Reforzar la 53101 ID bien/servicio:336571 $34,323.02 1.00 $34,323.02 
vigilancia epidemiológica a Equipo medico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico 
través del análisis y Descripción adicional: MICH. PIPETA ELECTRONICA, 8 CANALES, 
diagnóstico de referencia volumen variable, de 5-100 ul. 
1.1.2.27 U009 - EE040 - Reforzar la 53101 ID bien/servicio:336571 $41,164.08 1.00 $41,164.08 
vigilancia epidemiológica a Equipo medico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico 
través del análisis y Descripción adicional: MICH. Microscopio 
diagnóstico de referencia 
1.1.2.28 P018 - EE040 - Reforzar la 25901 ID bien/servicio:331695 $1.00 40,210.00 $40,210.00 
vigilancia epidemiológica a Otros productos químicos de laboratorio 
través del análisis y Descripción adicional: Reactivos y Biológicos en general elaborados 
diagnóstico de referencia por el Instituto de Diagnóstioc y Referencia Epidemiológicos a 
solicitud de los Laboratorios Estatales de Salud Pública. 
1.1.2.29 P018 - EE040 - Reforzar la 25401 ID bien/servicio:327629 $252.00 3.00 $756.00 
vigilancia epidemiológica a Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo, libre de látex, 
través del análisis y ambidiestro, desechable, estéril. Tamaño: Chico Par. 
diagnóstico de referencia Descripción adicional: Caja con 50 pares 
1.1.2.29 P018 - EE040 - Reforzar la 25401 ID bien/servicio:327631 $252.00 3.00 $756.00 
vigilancia epidemiológica a Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo, libre de látex, 
través del análisis y ambidiestro, desechable, estéril. Tamaño: Mediano Par. 
diagnóstico de referencia Descripción adicional: Caja con 50 pares 
1.1.2.29 P018 - EE040 - Reforzar la 25401 ID bien/servicio:328190 $1,200.00 50.00 $60,000.00 
vigilancia epidemiológica a Insumos para Pandemia SARS-CoV-2. Hisopos. Hisopos de mango 
través del análisis y de plástico rígido, de 15 cm de largo, con puntos de corte y punta 
diagnóstico de referencia rayón. Estériles. Envoltura individual. Pieza. 
Descripción adicional: Bolsa con 100 piezas 
1.1.2.29 P018 - EE040 - Reforzar la 25401 ID bien/servicio:328189 $1,200.00 50.00 $60,000.00 
vigilancia epidemiológica a Insumos para Pandemia SARS-CoV-2. Hisopos. Hisopos de mango 
través del análisis y de plástico flexible de 15 cm de largo, con puntos de corte y punta 
diagnóstico de referencia de rayón. Estériles. Envoltura individual. Pieza. 
Descripción adicional: Bolsa con 100 piezas 
1.1.2.29 P018 - EE040 - Reforzar la 25401 ID bien/servicio:327630 $252.00 3.00 $756.00 
vigilancia epidemiológica a Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo, libre de látex, 
través del análisis y ambidiestro, desechable, estéril. Tamaño: Grande Par. 
diagnóstico de referencia Descripción adicional: Caja con 50 pares 
1.1.2.29 P018 - EE040 - Reforzar la 25401 ID bien/servicio:324844 $114.75 10.00 $1,147.50 
vigilancia epidemiológica a Abatelenguas. De madera, desechables. Largo: 142.0 mm. Ancho: 
través del análisis y 18.0 mm. Envase con 500 piezas. 
diagnóstico de referencia Descripción adicional: Insumos SARS-CoV-2 (COVID-19) 
1.1.2.29 P018 - EE040 - Reforzar la 25501 ID bien/servicio:331100 $2,183.73 10.00 $21,837.30 
vigilancia epidemiológica a Tubos. CrioTubos. estériles con tapa de polipropileno de 2 ml para 
través del análisis y temperaturas inferiores a menos 120°C. Envase con mínimo 500 
diagnóstico de referencia piezas. 
Descripción adicional: Envase con 500 piezas. Insumos SARS-CoV- 
2 (COVID-19) 
1.1.2.29 P018 - EE040 - Reforzar la 25501 ID bien/servicio:330742 $155.00 10.00 $1,550.00 
vigilancia epidemiológica a Materiales, accesorios y suministros de laboratorio fuera de Cuadro 
través del análisis y Básico 
diagnóstico de referencia Descripción adicional: Tubos De polipropileno tipo Eppendorff, de 
1,500 microlitros, con tapa y sello de seguridad, fondo redondeado, 
resiste 16,000 G se esterilizan en autoclave. Libre de RNAasa. 
Bolsa con 500 piezas 
1.1.2.29 P018 - EE040 - Reforzar la 25901 ID bien/servicio:331695 $1,255.50 200.00 $251,100.00 


vigilancia epidemiológica a 
través del análisis y 
diagnóstico de referencia 


Otros productos químicos de laboratorio 
Descripción adicional: Medio de transporte viral universal. Caja con 
25 tubos 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


P018 - EE040 - Reforzar la 
vigilancia epidemiológica a 
través del análisis y 
diagnóstico de referencia 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


ID bien/servicio:331432 

Insumos para Pandemia SARS-CoV-2. Estuches de amplificación 
Pruebas de plataforma abierta, para la detección simultánea 
cualitativa y la diferenciación de RNA del virus de influenza A (FluA): 
Influenza A genérica, H1N1 pandémica 2009 y H3 genérica; virus de 
la influenza B (FluB): linajes Victoria y Yamagata y/o SARS-CoV-2. 
Descripción del Insumo requerido: FLU-COVID RT-PCR, con una 
sensibilidad analítica de 10 copias por reacción y 100 % de 
especificidad, en la evaluación realizada por el InDRE 

Descripción adicional: Estuche para 100 pruebas 


$18,500.00 


$388,500.00 


1.1.2.229 P018 - EEO40 - Reforzar la 25901 — IDbien/servicio:331695 $1,710.32 5.00 $8,551.60 
vigilancia epidemiológica a Otros productos químicos de laboratorio 
través del análisis y Descripción adicional: Etanol grado biología molecular. Frasco con 
diagnóstico de referencia 500 mililitros 
1.1.2.29 P018 - EE040 - Reforzar la 25901 — IDbien/servicio:331695 $25,980.00 4.00 $103,920.00 
vigilancia epidemiológica a Otros productos químicos de laboratorio 
través del análisis y Descripción adicional: Estuche de pruebas moleculares para la 
diagnóstico de referencia dectección preliminar de las variantes VOI y VOC definidas por la 
OMS desde la delta hasta ómicron. (d, e, ?, ?, ?, ?), Estuche para 
120 pruebas 
3.1.1.1 U009 - EE040 - Reforzar la 33401 ID bien/servicio:334396 $32,480.00 1.00 $32,480.00 
vigilancia epidemiológica a Servicios para capacitacion a servidores publicos 
través del análisis y Descripción adicional: MICH. CAPACITACION E INTRODUCCION A 
diagnóstico de referencia LA NUEVA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD 
3.1.1.1 U009 - EE040 - Reforzar la 33401 ID bien/servicio:334396 $47,520.00 1.00 $47,520.00 
vigilancia epidemiológica a Servicios para capacitacion a servidores publicos 
través del análisis y Descripción adicional: MICH. CURSO DE MANEJO INTEGRAL DE 
diagnóstico de referencia RESIDUOS QUIMICOS PELIGROSOS 
Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $2,612,822.40 
Total del programa: Vigilancia por laboratorio $2,612,822.40 


Pl 
P016 - VH - Prevención 
del VIH/SIDA y otras ITS 


ID bien/servicio:317804 

Enfermera General Titulada A / Enfermera (0) 

Descripción adicional: Personal que opere el Programa de Hepatitis 
C. Contrato por 3 meses, del 10 de marzo al 31 de mayo (1) 


$65,172.00 


$65,172.00 


5.2.1.1 


P016 - VHO30 - Prevención 
del VIH/SIDA y otras ITS 


12101 


ID bien/servicio:317804 

Enfermera General Titulada A / Enfermera (o) 

Descripción adicional: Personal de enfermería para Prevención- 
Atención integral mediante acciones esenciales de salud Pública, 
Periodo: 1 de junio-31 de diciembre 2022 (2) 


$152,068.00 


1.00 


$152,068.00 


5.2.1.1 


P016 - VHO30 - Prevención 
del VIH/SIDA y otras ITS 


12101 


ID bien/servicio:317804 

Enfermera General Titulada A / Enfermera (0) 

Descripción adicional: Personal que opere el Programa de Hepatitis 
C. Contrato por 3 meses, del 10 de marzo al 31 de mayo (2) 


$65,172.00 


1.00 


$65,172.00 


5.2.1.1 


P016 - VHO30 - Prevención 
del VIH/SIDA y otras ITS 


12101 


ID bien/servicio:317804 

Enfermera General Titulada A / Enfermera (0) 

Descripción adicional: Personal de enfermería para Prevención- 
Atención integral mediante acciones esenciales de salud Pública, 
Periodo: 1 de junio-31 de diciembre 2022 (1) 


$152,068.00 


1.00 


$152,068.00 


Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: 


$434,480.00 


Total del programa: VHC 


$434,480.00 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice e ne ENa Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
1.2.1.2 P016 - VHO30 - Prevención 12101 ID bien/servicio:317858 $83,067.00 1.00 $83,067.00 
del VIH/SIDA y otras ITS Psicólogo Clínico / Psicólogo 
Descripción adicional: CONSEJERO, Personal de psicología para 
apoyar e la implementación de PrEP, así como para brindar 
atención integral del Programa de VIH/ITS y VHC - Contrato por 3 
meses (1 marzo - 31 mayo 2022) (1) 
1.2.1.2 P016 - VHO30 - Prevención 12101 ID bien/servicio:317858 $83,067.00 1.00 $83,067.00 
del VIH/SIDA y otras ITS Psicólogo Clínico / Psicólogo 
Descripción adicional: Personal de Psicología para brindar atención 
integral del Programa de VIH/ITS y VHC - Contrato por 3 meses (1 
de marzo - 31 de mayo 2022) (1) 
1.2.1.2 P016 - VHO30 - Prevención 12101 ID bien/servicio:317858 $193,823.00 1.00 $193,823.00 
del VIH/SIDA y otras ITS Psicólogo Clínico / Psicólogo 
Descripción adicional: Personal de Psicología para Prevención- 
Atención integral mediante acciones esenciales de salud Pública, 
Periodo: 1 de junio-31 de diciembre 2022 (2) 
1.2.1.2 P016 - VHO30 - Prevención 12101 ID bien/servicio:317858 $83,067.00 1.00 $83,067.00 
del VIH/SIDA y otras ITS Psicólogo Clínico / Psicólogo 
Descripción adicional: CONSEJERO, Personal de psicología para 
apoyar e la implementación de PrEP, así como para brindar 
atención integral del Programa de VIH/ITS y VHC - Contrato por 3 
meses (1 marzo - 31 mayo 2022) (2 
1.2.1.2 P016 - VHO30 - Prevención 12101  IDbien/servicio:317786 $43,251.00 1.00 $43,251.00 
del VIH/SIDA y otras ITS Apoyo Administrativo en Salud -A6 / Coordinador, Codificador para 
las jurisdicciones 
Descripción adicional: Personal de salud para ayuda del Programa 
de VIH/ITS . Contrato por 3 meses, del 1o de marzo al 31 de mayo 
de 2022 (1) 
1.2.1.2 P016 - VHO30 - Prevención 12101  IDbien/servicio:317858 $193,823.00 1.00 $193,823.00 
del VIH/SIDA y otras ITS Psicólogo Clínico / Psicólogo 
Descripción adicional: Personal de Psicología para Prevención- 
Atención integral mediante acciones esenciales de salud Pública, 
Periodo: 1 de junio-31 de diciembre 2022 (1) 
1.2.1.2 P016 - VHO30 - Prevención 12101  IDbien/servicio:317858 $193,823.00 1.00 $193,823.00 
del VIH/SIDA y otras ITS Psicólogo Clínico / Psicólogo 
Descripción adicional: Personal de Psicología para Prevención- 
Atención integral mediante acciones esenciales de salud Pública, 
Periodo: 1 de junio-31 de diciembre 2022 (3) 
1.2.1.2 P016 - VHO30 - Prevención 12101 — IDbien/servicio:317786 $100,919.00 1.00 $100,919.00 
del VIH/SIDA y otras ITS Apoyo Administrativo en Salud -A6 / Coordinador, Codificador para 
las jurisdicciones 
Descripción adicional: Promotores para apoyo en acciones 
esenciales de salud Pública, Periodo: 1 de junio-31 de diciembre 
2022 (1) 
1.8.1.3. P016 - VHO30 - Prevención 12101  IDbien/servicio:317786 $100,919.00 1.00 $100,919.00 
del VIH/SIDA y otras ITS Apoyo Administrativo en Salud -A6 / Coordinador, Codificador para 
las jurisdicciones 
Descripción adicional: Personal de apoyo (Gestor de cadena de 
suministro) mediante acciones esenciales de salud Pública (1) 
1.8.1.3. P016 - VHO30 - Prevención 12101  IDbien/servicio:317840 $246,659.00 1.00 $246,659.00 
del VIH/SIDA y otras ITS Médico General “A” / Médico General 
Descripción adicional: "personal médico de Prevención-Atención 
integral mediante acciones esenciales de salud Pública, Periodo: 1 
de junio-31 de diciembre 2022" (1) 
1.8.1.3 P016 - VHO30 - Prevención 12101  IDbien/servicio:317840 $105,711.00 1.00 $105,711.00 
del VIH/SIDA y otras ITS Médico General “A” / Médico General 
Descripción adicional: Personal de salud para ayuda del Programa 
de VIH/ITS . Contrato por 3 meses (del 1 de marzo al 31 de mayo) 
(1) 
1.8.1.3. P016 - VHO30 - Prevención 12101  IDbien/servicio:317786 $43,251.00 1.00 $43,251.00 


del VIH/SIDA y otras ITS 


Apoyo Administrativo en Salud -A6 / Coordinador, Codificador para 
las jurisdicciones 

Descripción adicional: Personal de salud para ayuda del Programa 
de VIH/ITS . Contrato por 3 meses (del 1 de marzo al 31 de mayo) 
(1) 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Clave PP - Clave PI - Clave 
Nombre Pl Partida 
1.9.1.1 P016 - VHO30 - Prevención 25401 ID bien/servicio:326524 $90.09 10,761.00 $969,411.14 
del VIH/SIDA y otras ITS Condón masculino. De hule látex. Envase con 100 piezas. 
Descripción adicional: Clave: 060.308.0177 
1.9.1.1 P016 - VHO30 - Prevención 25401 ID bien/servicio:327512 $12.59 68,191.00 $858,251.93 
del VIH/SIDA y otras ITS Gel. Lubricante a base de agua. Envase con 2 a 60 g. 


Índice Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 


5.1.1.1 P016 - VHO30 - Prevención 25501 ID bien/servicio:346110 $59.88 12,950.00 $775,435.64 
del VIH/SIDA y otras ITS Pruebas Rápidas. Prueba rápida inmunocromatográfica para la 
determinación cualitativa de anticuerpos IgM/lgG anti HIV-1 y HIV-2 
simultáneamente en suero, sangre, plasma o sangre total humana. 
Con lanceta retráctil con 3 niveles de punción, pipeta de toma y 
solución de corrimiento y sensibilidad igual o superior al 99% y 
especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el 
certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológica, o en su caso algún otro organismo 
internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la 
Salud. Pieza. 
Descripción adicional: Clave: 080.980.0001. Costo con IVA 
5.1.1.1 P016 - VHO30 - Prevención 25501 — IDbien/servicio:346109 $97.44 577.00 $56,222.88 
del VIH/SIDA y otras ITS Pruebas Rápidas. Inmunoanálsis para la detección del antígeno p24 
de HIV-1 y anticuerpos al HIV-1 y HIV-2. Inmunoanálsis cualitativo in 
vitro con lectura visual para la detección simultánea del antígeno 
(Ag) no inmunocomplejo p24 del HIV-1 en forma libre y anticuerpos 
(Ab) a HIV-1 y HIV-2 en sangre humana. 10 tarjetas de prueba 
recubiertas de antígeno HIV1/2 recombinante y péptidos sintéticos, 
anticuerpos al antígeno p24 y avidina. TATC. 
Descripción adicional: Clave: 080.829.5539. Costo con IVA__K 
5.1.1.1 P016 - VHO30 - Prevención 25501 — IDbien/servicio:346109 $89.32 2,308.00 $206,150.56 
del VIH/SIDA y otras ITS Pruebas Rápidas. Inmunoanálsis para la detección del antígeno p24 
de HIV-1 y anticuerpos al HIV-1 y HIV-2. Inmunoanálsis cualitativo in 
vitro con lectura visual para la detección simultánea del antígeno 
(Ag) no inmunocomplejo p24 del HIV-1 en forma libre y anticuerpos 
(Ab) a HIV-1 y HIV-2 en sangre humana. 10 tarjetas de prueba 
recubiertas de antígeno HIV1/2 recombinante y péptidos sintéticos, 
anticuerpos al antígeno p24 y avidina. TATC. 
Descripción adicional: Prueba VIH Ag/Ac (4ta). Clave 080.829.5539. 
Costo con IVA_C 
8.2.1.2 P016 - VHO30 - Prevención 32301 ID bien/servicio:334327 $10,000.00 1.00 $10,000.00 
del VIH/SIDA y otras ITS Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos 
Descripción adicional: Arrendamiento de impresora 
8.10.1.1 P016 - VHO30 - Prevención 33901 ID bien/servicio:334541 $522.00 200.00 $104,400.00 
del VIH/SIDA y otras ITS Servicio de estudios clinicos 
Descripción adicional: Perfilamiento para PrEP (3 creatininas y una 
prueba rápida de VHB por persona) 
8.10.1.2 P016 - VHO30 - Prevención 25301  IDbien/servicio:324705 $898.90 42.00 $37,753.80 
del VIH/SIDA y otras ITS Valganciclovir. Comprimido Cada Comprimido contiene: Clorhidrato 
de valganciclovir equivalente a 450 mg de valganciclovir. Envase 
con 60 Comprimidos 
Descripción adicional: Clave: 010.000.4373.00 
8.10.1.4 P016 - VHO30 - Prevención 25501 — IDbien/servicio:346111 $23,686.04 17.00 $402,662.68 
del VIH/SIDA y otras ITS Reactivo y Juego de Reactivos para Pruebas Específicas. Reactivos 
para la detección de compuestos de ADN de Mycobacterium 
tuberculosis y mutaciones asociadas a resistencia a rifampicina del 
gen rpoB, mediante PCR semicuantitativa, integrada y en tiempo 
real, en muestras de esputo y sedimentos preparados 10 Cartuchos 
RTC. 
Descripción adicional: Clave: 080.784.7991 Cada pieza incluye 10 
cartuchos RTC (Costo con IVA) 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice e Pl da Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
11.6.1.1 P016 - VHO30 - Prevención 25501 ID bien/servicio:331003 $46.40 19,600.00 $909,440.00 
del VIH/SIDA y otras ITS Pruebas Rápidas. Prueba rápida inmunocromatográfica para la 
determinación de anticuerpos de Treponema pallidum en suero o 
plasma humano. Con sensibilidad no menor al 95% y una 
especificidad no menor al 98% de acuerdo con el certificado de 
evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos o en su caso algún otro organismo internacional 
como la FDA, EMA, o la Organización Mundial de la Salud. 
Requiere prueba confirmatoria. Envase para mínimo 20 pruebas. 
Descripción adicional: Clave 080.829.5463. Las cantidades son por 
pruebas 
12.3.1.2 P016 - VHO30 - Prevención 25301 ID bien/servicio:322567 $35.20 2,257.00 $79,446.40 
del VIH/SIDA y otras ITS Fórmula para lactantes (Sucedáneo de Leche Humana de Termino). 


Polvo o líquido. Energía - Mínimo /100 mL: 60 kcal Máximo /100 mL: 
70 kcal. Energía - Mínimo /100 mL: 250 kcal Máximo /100 mL: 295 
kcal. Vitaminas. Vitamina A (expresados en retinol): Mínimo/100 kca: 
200 U.I. o 60 ug, Máximo/100 kcal: 600 U.I. o 180 g. NSR/100 kcal 
En caso de productos en polvo debería procurarse conseguir NSR 
más bajo Vitamina D: Mínimo/100 kcal: 1 ug o 40 U.I., Máximo/100 
kcal: 2,5 ug o 100 U.I. En caso de productos en polvo debería 
procurarse conseguir NSR más bajo. Vitamina C (Ac. ascórbico): 
Mínimo/100 kcal: 10 mg, Máximo/100 kcal: S. E., NSR/100 kcal: 70 
mg. Vitamina B Tiamina (B1) Mínimo/100 kcal: 60 ug Máximo/100 
kcal: S. E. NSR/100 kcal: 300 ug. Riboflavina (B2): Mínimo/100 kcal: 
80 ug Máximo/100 kcal: S. E. NSR/100 kcal 500 pg. Niacina (B3): 
Mínimo/100 kcal: 300 ug Máximo/100 kcal: S. E. NSR/100 kcal: 1 
500 ug. Piridoxina (B6): Mínimo/100 kcal: 35 ug Máximo/100 kcal: 
S. E. NSR/100 kcal: 175 ug. Ácido fólico (B9): Mínimo/100 kcal: 10 
ug Máximo/100 kcal: S. E. NSR/100 kcal: 50 ug. Ácido pantoténico 
(B5): Mínimo/100 kcal: 400 ug Máximo/100 kcal: S. E. NSR/100 
kcal: 2 000 ug. Cianocobalamina (B12): Mínimo/100 kcal: 0,1 ug 
Máximo/100 kcal: S. E. NSR/100 kcal: 1,5 ug. Biotina (H): 
Mínimo/100 kcal: 1,5 ug Máximo/100 kcal: S. E. NSR/100 kcal: 10 
ug. Vitamina K1: Mínimo/100 kcal: 4 ug Máximo/100 kcal: S. E. 
NSR/100 kcal: 27 ug. Vitamina E (alfa tocoferol equivalente): 
Mínimo/100 kcal: 0,5 mg Máximo/100 kcal: S. E. NSR/100 kcal: 5 
mg. Nutrimentos inorgánicos (minerales y elementos traza): Sodio 
(Na): Mínimo/100 kcal: 20 mg Máximo/100 kcal: 60 mg NSR/100 
kcal: -. Potasio (K): Mínimo/100 kcal: 60 mg Máximo/100 kcal: 180 
mg NSR/100 kcal: -. Cloro (Cl): Mínimo/100 kcal: 50 mg 
Máximo/100 kcal: 160 mg NSR/100 kcal: -. Calcio (Ca): Mínimo/100 
kcal: 50 mg Máximo/100 kcal: S. E. NSR/100 kcal: 140 mg. Fósforo 
(P): Mínimo/100 kcal: 25 mg Máximo/100 kcal: S. E. NSR/100 kcal: 
100 mg. La relación Ca:P: Mínimo/100 kcal: 1:1 Máximo/100 kcal: 
2:1. Magnesio (Mg): Mínimo/100 kcal: 5 mg Máximo/100 kcal: S. E. 
NSR/100 kcal: 15 mg. Hierro (Fe): Mínimo/100 kcal: 1 mg 
Máximo/100 kcal: 2 mg. Yodo (I): Mínimo/100 kcal: 10 ug 
Máximo/100 kcal: S. E. NSR/100 kcal: 60 ug. Cobre (Cu): 
Mínimo/100 kcal: 35 ug Máximo/100 kcal: S. E. NSR/100 kcal: 120 
ug. Cinc (Zn): Mínimo/100 kcal: 0,5 mg Máximo/100 kcal: S. E. 
NSR/100 kcal: 1,5 mg. Manganeso (Mn): Mínimo/100 kcal: 1 ug 
Máximo/100 kcal: S. E. NSR/100 kcal: 100 ug. Selenio (Se): 
Mínimo/100 kcal: 1 ug Máximo/100 kcal: S. E. NSR/100 kcal: 9 ug. 
Colina: Mínimo/100 kcal: 14 mg Máximo/100 kcal: S. E. NSR/100 
kcal: 50 mg. Mioinositol (Inositol): Mínimo/100 kcal: 4 mg 
Máximo/100 kcal: S. E. NSR/100 kcal: 40 mg. L-Carnitina 
(Carnitina): Mínimo/100 kcal: 1,2 mg Máximo/100 kcal: 2,3 mg. 
Taurina: Mínimo/100 kcal: 4,7 mg Máximo/100 kcal: 12 mg. 
Nucleótidos **): Mínimo/100 kcal: 1,9 mg Máximo/100 kcal: 16 mg 
NSR/100 kcal: -. Fuente de proteína Contendrá los aminoácidos 
esenciales. Leche de vaca Proteínas Totales: Mínimo/100 kcal 1,8 g 
Máximo/100 kcal: 3,0 g NSR/100 kcal: -. Lípidos y ácidos grasos: 
Grasas: Mínimo/100 kcal: 4,4 g Máximo/100 kcal: 6 g NSR/100 kcal: 
- . ARA: Mínimo/100 kcal: 7 mg Máximo/100 kcal: S.E. DHA: 
Mínimo/100 kcal : 7 mg Máximo/100 kcal: S.E. NSR/100 kcal: (0,5 
% de los ácidos grasos). Relación ARA: DHA: Mínimo/100 kcal: 1:1 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


TE E lli da Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
Máximo/100 kcal: 2:1. Ácido linoléico: Mínimo/100 kcal: 300 mg 
Máximo/100 kcal: S. E. NSR/100 kcal: 1 400 mg. Ácido alfa- 
linolénico: Mínimo/100 kcal : 50 mg Máximo/100 kcal: S. E. -. 
Hidratos de carbono. Hidratos de carbono: Mínimo/100 kcal: 9 g 
Máximo/100 kcal: 14 g NSR/100 kcal: -. Disposiciones Generales La 
proporción de ácido linoleico/alfa-linolénico mínimo 5:1, máximo 
15:1 De manera opcional, la fuente de proteína podrá contener los 
aminoácidos esenciales (valina, leucina, isoleucina, treonina, lisina, 
metionina, fenilalanina y triptofano, y otros, regulados en la NORMA 
Oficial Mexicana NOM-131-SSA1- 2012) y en caso de ser 
adicionados se listarán en la ficha técnica. El contenido de ácidos 
grasos trans no seráp superior al 3% del contenido total de ácidos 
grasos en las fórmulas para lactantes. En las fórmulas para 
lactantes sólo podrán añadirse almidones naturalmente exentos de 
gluten precocidos y/o gelatinizados hasta un máximo de 30% del 
contenido total de hidratos de carbono y hasta un máximo de 2 
9/100 ml. En las fórmulas para lactantes debe evitarse el uso de 
sacarosa, así como la adición de fructosa como ingrediente, salvo 
cuando sea necesario por justificación tecnológica. En las fórmulas 
para lactantes podrán añadirse otros nutrimentos/ingredientes 
normalmente presentes en la leche materna o humana en cantidad 
suficiente con la finalidad de lograr el efecto nutrimental o fisiológico 
de ésta, sobre la base de las cantidades presentes en la leche 
materna y para asegurarse que sea adecuado como fuente única de 
la nutrición del lactante. Su idoneidad e inocuidad debe estar 
demostrada científicamente. Se debe contar con evidencia científica 
que demuestre la utilidad de los nutrimentos/ingredientes 
opcionales que se utilicen y estar a disposición de la Secretaría de 
Salud cuando ésta lo solicite. Las fórmulas que contengan más de 
1,8 g de proteínas por cada 100 kcal, deben incrementar el 
contenido de piridoxina en al menos 15 ug de piridoxina por cada 
gramo de proteína arriba de dicho valor. En la fórmula lista para ser 
consumida de acuerdo con las instrucciones descritas en la 
etiqueta. Si se añade ácido docosahexaenoico (DHA), el contenido 
de ácido araquidónico debe ser al menos el mismo que el de DHA y 
el contenido de ácido eicosapentaenoico (EPA) no debe exceder el 
contenido de DHA. ** Opcional S.E. Sin Especificación NSR: Nivel 
Superior de Referencia. Envase desde 360 g hasta 454 g polvo y 
medida dosificadora. 

Descripción adicional: Clave: 030.000.0011.00 

12.3.1.2 P016 - VHO30 - Prevención 25301 ID bien/servicio:324304 $95.00 119.00 $11,305.00 

del VIH/SIDA y otras ITS Sucedaneo De Leche Humana De Pretermino. Polvo Contenido en: 
Kilocalorías Unidad kcal 100g Mín. 400 Máx 525 100kcal Mín 100.0 
Máx 100.0 100ml Mín 64 Máx 85 Lípidos Unidad g 100g Mín. 19.2 
Máx 31.5 100kcal Mín4.80 Máx 6.00 100ml Mín 3.072 Máx 5.1 
Acido linoleico Unidad mg 100g Mín. 1200 Máx 7350 100kcal 
Miín300.00 Máx 1400.00 100mI Mín 192 Máx 1190 Ac alfa Linolénico 
Unidad mg 100g Mín. 200 Máx SE* 100kcal Mín50.00 Máx SE* 
100ml Mín 32 Máx SE* Relac A. Linoleico/ A. á Linolenico 100g Min. 
5:1 Máx 15:1 100kcal Min5:1 Máx 15:1 100ml Mín 5:1 Máx 15:1 
Acido araquidónico Unidad % 100g Mín. 1.60 Máx 3.675 100kcal 
Mín0.40 Máx 0.70 100ml Mín 0.256 Máx 0.595 Acido DHA** Unidad 
% 100g Mín. 1.40 Máx 2.625 100kcal Mín 0.35 Máx 0.50 100ml Mín 
0.224 Máx 0.425 Relac Aa/DHA 100g Mín. 1.5:1 Máx 2:1 100kcal 
Min1.5:1 Máx 2:1 100ml Mín 1.5:1 Máx 2:1 Proteínas Unidad g 100g 
Mín. 9.60 Máx 15.75 100kcal Mín 2.40 Máx 3.00 100ml Mín 1.536 
Máx 2.55 Taurina Unidad mg 100g Mín. 20.00 Máx 63 100kcal Mín 
5.00 Máx 12.00 100ml Mín 3.2 Máx 10.2 Hidratos de carbono*** 
Unidad g 100g Mín. 38.80 Máx 73.5 100kcal Mín 9.70 Máx 14.00 
100ml Mín 6.208 Máx 11.9 Sodio Unidad mg 100g Mín. 144.00 Máx 
315 100kcal Mín36.00 Máx 60.00 100ml Mín 23.04 Máx 51 Potasio 
Unidad mg 100g Mín. 376.00 Máx 840 100kcal Mín 94.00 Máx 
160.00 100ml Mín 60.16 Máx 136 Cloruros Unidad mg 100g Mín. 
240.00 Máx 840 100kcal Mín 60.00 Máx 160.00 100ml Mín 38.4 
Máx 136 Calcio Unidad mg 100g Mín. 380.00 Máx 735 100kcal Mín 
95.00 Máx 140.00 100ml Mín 60.8 Máx 119 Fósforo Unidad mg 
100g Mín. 208.00 Máx 525 100kcal Mín 52.00 Máx 100.00 100ml 


Índice 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Clave PP - Clave Pl - Clave 


Índice Nombre Pl Partida 


Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 


Mín 33.28 Máx 85 Relación Ca/P 100g Min. 1.7:1 Máx 2:1 100kcal 
Mín 1.7:1 Máx 2:1 100ml Mín 1.7:1 Máx 2:1 Vitamina A Unidad U.l. 
100g Mín. 2800.00 Máx 6583.5 100kcal Min 700.00 Máx 1254.00 
100ml Mín 448 Máx 1065.9 Vitamina A ER (Retinol) Unidad ?g 100g 
Mín. 816.00 Máx 1995 100kcal Mín 204.00 Máx 380.00 100ml Mín 
130.56 Máx 323 Vitamina D Unidad U.I. 100g Mín. 292.00 Máx 525 
100kcal Mín 73.00 Máx 100.00 100ml Mín 46.72 Máx 85 Vitamina E 
(Alfa Tocoferol) Unidad U.I. 100g Mín. 12.00 Máx 63 100kcal Mín 
3.00 Máx 12.00 100ml Mín 1.92 Máx 10.2 Vitamina K Unidad ?g 
100g Mín. 32.80 Máx 131.25 100kcal Mín 8.20 Máx 25.00 100ml 
Mín 5.248 Máx 21.25 Vitamina C Unidad mg 100g Mín. 53.60 Máx 
194.25 100kcal Mín 13.40 Máx 37.00 100ml Mín 8.576 Máx 31.45 
Vitamina B1 (tiamina) Unidad ?g 100g Mín. 240.00 Máx 1312.5 
100kcal Mín 60.00 Máx 250.00 100ml Mín 38.4 Máx 212.5 Vitamina 
B2 (riboflavina) Unidad ?g 100g Mín. 560.00 Máx 2625 100kcal Mín 
140.00 Máx 500.00 100mlI Mín 89.6 Máx 425 Niacina Unidad ?g 
100g Mín. 4000.00 Máx 7875 100kcal Mín 1000.00 Máx 1500.00 
100ml Mín 640 Máx 1275 Vitamina B6 (piridoxina) Unidad ?g 100g 
Mín. 300.00 Máx 918.75 100kcal Mín 75.00 Máx 175.00 100ml Mín 
48 Máx 148.75 Acido fólico Unidad ?g 100g Mín. 148.00 Máx 262.5 
100kcal Mín 37.00 Máx 50.00 100ml Mín 23.68 Máx 42.5 Acido 
pantoténico Unidad ?g 100g Min. 1800.00 Máx 9975 100kcal Mín 
450.00 Máx 1900.00 100ml Mín 288 Máx 1615 Vitamina B12 
(cianocobalamina) Unidad ?g 100g Mín. 0.80 Máx 7.875 100kcal 
Mín 0.20 Máx 1.50 100ml Mín 0.128 Máx 1.275 Biotina Unidad ?g 
100g Mín. 8.80 Máx 52.5 100kcal Mín 2.20 Máx 10.00 100ml Mín 
1.408 Máx 8.5 Colina Unidad mg 100g Mín. 30.00 Máx 262.5 
100kcal Mín 7.50 Máx 50.00 100ml Mín 4.8 Máx 42.5 Mioinositol 
Unidad mg 100g Mín. 16.00 Máx 210 100kcal Mín 4.00 Máx 40.00 
100ml Mín 2.56 Máx 34 Magnesio Unidad mg 100g Mín. 28.00 Máx 
78.75 100kcal Mín 7.00 Máx 15.00 100ml Mín 4.48 Máx 12.75 
Hierro Unidad mg 100g Mín. 6.80 Máx 15.75 100kcal Mín 1.70 Máx 
3.00 100ml Mín 1.088 Máx 2.55 Yodo Unidad ?g 100g Mín. 24.00 
Máx 236.25 100kcal Mín 6.00 Máx 45.00 100ml Mín 3.84 Máx 38.25 
Cobre Unidad ?g 100g Mín. 360.00 Máx 630 100kcal Mín 90.00 Máx 
120.00 100ml Mín 57.6 Máx 102 Zinc Unidad mg 100g Mín. 4.40 
Máx 7.875 100kcal Mín 1.10 Máx 1.50 100ml Mín 0.704 Máx 1.275 
Manganeso Unidad ?g 100g Mín. 28.00 Máx 131.25 100kcal Mín 
7.00 Máx 25.00 100ml Mín 4.48 Máx 21.25 Selenio Unidad ?g 100g 
Mín. 7.20 Máx 26.25 100kcal Mín 1.80 Máx 5.00 100ml Mín 1.152 
Máx 4.25 Nucleótidos Unidad mg 100g Mín. 7.60 Máx 84 100kcal 
Mín 1.90 Máx 16.00 100ml Mín 1.216 Máx 13.6 Cromo Unidad ?g 
100g Mín. 6.00 Máx 52.5 100kcal Mín 1.50 Máx 10.00 100mlI Mín 
0.96 Máx 8.5 Molibdeno Unidad ?g 100g Mín. 6.00 Máx 52.5 
100kcal Mín 1.50 Máx 10.00 100ml Mín 0.96 Máx 8.5 Dilución 16% 
Envase con 450 a 454 g y medida de 4.40 a 5.37 g. * Aunque no 
existe un nivel superior de recomendación siempre deberá 
conservar la relación de ácido linoleico/ácido linolenico. **DHA: 
Acido Docosahexanoico. *** La lactosa y polímeros de glucosa 
deben ser los hidratos de carbono preferidos, sólo podrán añadirse 
almidones naturalmente exentos de gluten precocidos y/o 
gelatinizados hasta un máximo de 30% del contenido total de 
hidratos de carbono y hasta un máximo de 2 g/100ml. 

Descripción adicional: Clave: 030.000.0003.00 


Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $5,891,860.03 


Total del programa: VIH/ITS $5,891,860.03 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice el Elo Gra Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
1.1.1.1 P020 - SR010 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $0.92 1,800.00 $1,649.52 
Salud Sexual y Reproductiva Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
de los Adolescentes en general para difusion 
Descripción adicional: Postales Chat ¿Cómo le hago? 
Impresión en offset a partir de original electrónico proporcionado por 
el CNEGSR 
1.1.1.1 P020 - SR010 - Programa de 36101 ID bien/servicio:334636 $250,000.00 1.00 $250,000.00 
Salud Sexual y Reproductiva Difusion de mensajes sobre programas y actividades 
de los Adolescentes gubernamentales 
Descripción adicional: Campaña: Conmemoración del Día Nacional 
de Prevención del Embarazo en Adolescentes 
1.1.1.1 P020 - SR010 - Programa de 36101 ID bien/servicio:334636 $350,000.00 1.00 $350,000.00 
Salud Sexual y Reproductiva Difusion de mensajes sobre programas y actividades 
de los Adolescentes gubernamentales 
Descripción adicional: Campaña: Promoción y difusión de la red de 
los servicios de salud sexual y reproductiva y el chat cómo le hago 
para población adolescente. 
1.1.1.2 P020 - SR010 - Programa de 36101 ID bien/servicio:334636 $160,000.00 1.00 $160,000.00 
Salud Sexual y Reproductiva Difusion de mensajes sobre programas y actividades 
de los Adolescentes gubernamentales 
Descripción adicional: Campaña: Me informo, planifico y decido 
sobre mi sexualidad con Edusex 
1.2.1.1 P020 - SR010 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $35,000.00 3.00 $105,000.00 
Salud Sexual y Reproductiva Servicios integrales 
de los Adolescentes Descripción adicional: Capacitación de personal docente en materia 
de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 
1.3.1.2 P020 - SR010 - Programa de 27101 ID bien/servicio:333176 $300.00 250.00 $75,000.00 
Salud Sexual y Reproductiva Uniformes de trabajo 
de los Adolescentes Descripción adicional: uniforme promotores (kit de gorra y playera) 
2.1.1.1 P020 - SR010 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317858 $276,890.00 1.00 $276,890.00 
Salud Sexual y Reproductiva Psicólogo Clínico / Psicólogo 
de los Adolescentes Descripción adicional: Personal asignado al componente de Salud 
Sexual y reproductiva para Adolescentes, labores en oficina central 
o jurisdicción (1) 
2.1.1.1 P020 - SR010 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317858 $83,067.00 1.00 $83,067.00 
Salud Sexual y Reproductiva Psicólogo Clínico / Psicólogo 
de los Adolescentes Descripción adicional: Personal asignado al componente de Salud 
Sexual y reproductiva para Adolescentes, labores en oficina central 
o jurisdicción (2) 
2.1.1.1 P020 - SR010 - Programa de 51501 ID bien/servicio:335211 $30,000.00 1.00 $30,000.00 
Salud Sexual y Reproductiva Minicomputadora (eq. de computacion) 
de los Adolescentes Descripción adicional: Exclusivo para el componente de Salud 
Sexual y Reproductiva para Adolescentes. 
2.2.1.1 P020 - SR010 - Programa de 51501 ID bien/servicio:335252 $10,000.00 1.00 $10,000.00 
Salud Sexual y Reproductiva Video-proyector multimedia (cañon) (eq. de computacion) 
de los Adolescentes Descripción adicional: Para uso exclusivo del Componente de Salud 
Sexual y Reproductiva para Adolescentes 
2.3.1.1 P020 - SR010 - Programa de 21701 ID bien/servicio:318499 $14,000.00 1.00 $14,000.00 
Salud Sexual y Reproductiva Figuras didacticas 
de los Adolescentes Descripción adicional: kit didáctico para uso exclusivo de la Unidad 
Móvil "EDUSEX" del Componente de Salud Sexual y Reproductiva 
para Adolescentes 
2.3.1.1 P020 - SR010 - Programa de 53101 ID bien/servicio:336722 $10,000.00 2.00 $20,000.00 
Salud Sexual y Reproductiva Esterilizadores (equipo medico quirurgico) 
de los Adolescentes Descripción adicional: Descripción adicional:o para uso exclusivo de 
la Unidad Móvil "EDUSEX" del Componente de Salud Sexual y 
Reproductiva para Adolescentes 
2.4.1.1 P020 - SRO10 - Programa de 27101 ID bien/servicio:333176 $10,000.00 3.00 $30,000.00 


Salud Sexual y Reproductiva 
de los Adolescentes 


Uniformes de trabajo 

Descripción adicional: Botarga para uso exclusivo de la Unidad 
Móvil "EDUSEX" del Componente de Salud Sexual y Reproductiva 
para Adolescentes 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice el Ale Gra Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.4.1.2 P020 - SR010 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $11.02 5,000.00 $55,100.00 
Salud Sexual y Reproductiva Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
de los Adolescentes en general para difusion 
Descripción adicional: Cartilla de Derechos Sexuales y 
Reproductivos para Adolescentes de bolsillo 
Impresión Offset a partir de original electrónico proporcionado por El 
CENTRO. 
e Políptico de 8 cuerpos en acordeón 
2.4.1.2 P020 - SRO10 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $0.92 1,800.00 $1,649.52 
Salud Sexual y Reproductiva Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
de los Adolescentes en general para difusion 
Descripción adicional: Postales Servicios Amigables 2022 
Impresión en offset a partir de original electrónico proporcionado por 
el CNEGSR 
2.4.1.2 P020 - SRO10 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $1.15 5,000.00 $5,742.00 
Salud Sexual y Reproductiva Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
de los Adolescentes en general para difusion 
Descripción adicional: Tríptico Aquí están los Servicios Amigables 
Impresión en offset a partir de original electrónico proporcionado por 
el CNEGSR 
2.4.1.2 P020 - SRO10 - Programa de 53101 ID bien/servicio:336513 $10,000.00 2.00 $20,000.00 
Salud Sexual y Reproductiva Equipo de exploracion (equipo medico quirurgico) 
de los Adolescentes Descripción adicional: KIT INSTRUMENTAL MEDICO 
PROYECTO EDUSEX 
2.4.1.2 P020 - SRO10 - Programa de 53101 ID bien/servicio:336514 $10,000.00 1.00 $10,000.00 
Salud Sexual y Reproductiva Equipo de exploracion (Equipo Medico Quirurgico) 
de los Adolescentes Descripción adicional: KIT INSTRUMENTAL MEDICO 
PROYECTO EDUSEX 
2.5.1.1 P020 - SRO10 - Programa de 21701 — IDbien/servicio:318499 $17,000.00 12.00 $204,000.00 
Salud Sexual y Reproductiva Figuras didacticas 
de los Adolescentes Descripción adicional: Kit de materiales didácticos e informativos 
sobre Salud Sexual y Reproductiva para uso exclusivo de los 
Servicios Amigables 
2.5.1.1 P020 - SRO10 - Programa de 27101 — IDbien/servicio:333176 $1,000.00 15.00 $15,000.00 
Salud Sexual y Reproductiva Uniformes de trabajo 
de los Adolescentes Descripción adicional: Uniformes (uniforme 2 piezas filipina y 
pantalón) para uso exclusivo de la Unidad Móvil "EDUSEX" del 
Componente de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 
2.5.1.2 P020 - SRO10 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $45,000.00 4.00 $180,000.00 
Salud Sexual y Reproductiva Servicios integrales 
de los Adolescentes Descripción adicional: Capacitación de personal de primer nivel de 
atención en materia de Salud Sexual y Reproductiva para 
Adolescentes 
2.5.2.1 P020 - SRO10 - Programa de 12101  IDbien/servicio:317858 $83,067.00 1.00 $83,067.00 
Salud Sexual y Reproductiva Psicólogo Clínico / Psicólogo 
de los Adolescentes Descripción adicional: Personal asignado a la estrataegia de 
ampliación de cobertura de SSRA (1 
2.5.2.1 P020 - SRO10 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $32.48 1,800.00 $58,464.00 
Salud Sexual y Reproductiva Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
de los Adolescentes en general para difusion 
Descripción adicional: Rota-folio de Universalización 
Impresión Offset a partir de original electrónico proporcionado por el 
CNEGSR. 
2.5.3.1 P020 - SRO10 - Programa de 12101  IDbien/servicio:317804 $65,172.00 1.00 $65,172.00 
Salud Sexual y Reproductiva Enfermera General Titulada A / Enfermera (0) 
de los Adolescentes Descripción adicional: Personal adscrito a la unidad movil EDUSEX 
(1) 
2.5.3.2 P020 - SRO10 - Programa de 35501 ID bien/servicio:334613 $20,000.00 1.00 $20,000.00 


Salud Sexual y Reproductiva 
de los Adolescentes 


Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres 

Descripción adicional: Para uso exclusivo del componente de Salud 
sexual y Reproductiva para Adolescentes, aplicado ala unidad 
movil EDUSEX 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice el Elo ENa Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.5.4.1 P020 - SR010 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317854 $166,200.00 1.00 $166,200.00 
Salud Sexual y Reproductiva Promotor en Salud / Promotor en Salud 
de los Adolescentes Descripción adicional: Personal adscrito a la unidad movil EDUSEX 
(1) 
2.5.4.1 P020 - SRO10 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $6,000.00 22.00 $132,000.00 
Salud Sexual y Reproductiva Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
de los Adolescentes en general para difusion 
Descripción adicional: Kit de señalización para uso exclusivo de los 
servicios amigables 
2.5.4.1 P020 - SRO10 - Programa de 37501 ID bien/servicio:334669 $160,000.00 1.00 $160,000.00 
Salud Sexual y Reproductiva Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
de los Adolescentes Descripción adicional: Para uso exclusivo del componente de Salud 
Sexual y Reproductiva para Adolescentes en las actividades de la 
Unidad Movil EDUSEX 
2.5.4.2 P020 - SRO10 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317840 $317,133.00 1.00 $317,133.00 
Salud Sexual y Reproductiva Médico General “A” / Médico General 
de los Adolescentes Descripción adicional: Personal adscrito al servicio amigable movil 
EDUSEX (1) 
2.5.4.2 P020 - SRO10 - Programa de 26102  IDbien/servicio:332999 $100,000.00 1.00 $100,000.00 
Salud Sexual y Reproductiva Gasolina 
de los Adolescentes Descripción adicional: Para uso exclusivo de la unidad móvil 
EDUSEX, del Componente de Salud Sexual y Reproductiva para 
Adolescentes 
3.1.1.2 P020 - SRO10 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $300.00 50.00 $15,000.00 


Salud Sexual y Reproductiva 
de los Adolescentes 


Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
en general para difusion 
Descripción adicional: Rotafolio para otorgar el paquete básico del 


MAISSRA en los consultorios de unidades de salud del primer nivel 


3.2.1.1 P020 - SRO10 - Programa de 37501 ID bien/servicio:334669 $70,997.00 1.00 $70,997.00 
Salud Sexual y Reproductiva Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
de los Adolescentes Descripción adicional: Para uso exclusivo del personal de Salud 
Sexual y Reporoductiva para adolescentes en supervisiones 
programadas 
3.2.1.2 P020 - SRO10 - Programa de 31701 — IDbien/servicio:334317 $5,500.00 1.00 $5,500.00 
Salud Sexual y Reproductiva Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales 
de los Adolescentes Descripción adicional: Servicio de señal digital (plataforma digital 
para capacitaciones y/o sesiones) para capacitaciones en 
plataformas virtuales, del componente de Salud Sexual y 
Reproductiva para Adolescentes 
3.2.1.2 P020 - SRO10 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $2,000.00 15.00 $30,000.00 
Salud Sexual y Reproductiva Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
de los Adolescentes en general para difusion 
Descripción adicional: Mantas y lonetas de identificación de 
Servicios Amigables 
3.3.1.2 P020 - SRO10 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317840 $105,711.00 1.00 $105,711.00 
Salud Sexual y Reproductiva Médico General “A” / Médico General 
de los Adolescentes Descripción adicional: Personal asignado al servicio de aborto 
seguro con medicamentos en los servicios amigables para 
adolescentes (1) 
3.3.1.2 P020 - SRO10 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $72,000.00 1.00 $72,000.00 


Salud Sexual y Reproductiva 
de los Adolescentes 


Servicios integrales 
Descripción adicional: Capacitación del personal de los servicios 
amigables para adolescentes en materia de registro de información 


Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: 


$3,298,342.04 


Total del programa: SSR para Adolescentes 


$3,298,342.04 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice PE AE R UE Ga Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
1.1.1.2 P020 - SR020 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $40,000.00 2.00 $80,000.00 
Planificación Familiar, Servicios integrales 
Atención y otros Descripción adicional: Prestación de servicios de planificación 
Componentes de Salud familiar y anticoncepción para personal del primer nivel de atención 
Reproductiva 
2.1.2.1 P020 - SR020 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317840 $105,711.00 1.00 $105,711.00 
Planificación Familiar, Médico General “A” / Médico General 
Atención y otros Descripción adicional: Para servicio de PF por Telemedicina (3) 3 
Componentes de Salud meses 
Reproductiva 
2.1.2.1 P020 - SRO20 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317840 $352,370.00 1.00 $352,370.00 
Planificación Familiar, Médico General “A” / Médico General 
Atención y otros Descripción adicional: Para servicio de PF por Telemedicina (1) 
Componentes de Salud 
Reproductiva 
2.1.2.1 P020 - SRO20 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317783 $20,920.50 1.00 $20,920.50 
Planificación Familiar, Apoyo Administrativo en Salud -A5 / Apoyo Administrativo 
Atención y otros Descripción adicional: Apoyo al servicio de PF por Telemedicina (1) 
Componentes de Salud 1.5 meses 
Reproductiva 
2.1.2.1 P020 - SRO20 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317840 $352,370.00 1.00 $352,370.00 
Planificación Familiar, Médico General “A” / Médico General 
Atención y otros Descripción adicional: Para servicio de PF por Telemedicina (2) 
Componentes de Salud 
Reproductiva 
2.1.2.2 P020 - SRO20 - Programa de 27101 ID bien/servicio:333176 $10,000.00 1.00 $10,000.00 
Planificación Familiar, Uniformes de trabajo 
Atención y otros Descripción adicional: Uniformes de trabajo. módulo de 
Componentes de Salud telemedicina de PF 
Reproductiva 
2.1.2.2 P020 - SRO20 - Programa de 31501 ID bien/servicio:334311 $11,000.00 1.00 $11,000.00 
Planificación Familiar, Servicio de telefonia celular 
Atención y otros Descripción adicional: Servicio de telefonía celular Módulo de Tele 
Componentes de Salud Medicina de Planificación Familiar 
Reproductiva 
2.1.2.2 P020 - SRO20 - Programa de 31701 ID bien/servicio:334316 $5,400.00 1.00 $5,400.00 
Planificación Familiar, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 
Atención y otros informacion 
Componentes de Salud Descripción adicional: Servicios de acceso de Internet, redes y 
Reproductiva procesamiento de información para el módulo de telemedicina 
2.1.2.2 P020 - SRO20 - Programa de 31801 ID bien/servicio:334320 $100,000.00 1.00 $100,000.00 
Planificación Familiar, Servicio postal 
Atención y otros Descripción adicional: Servicio Postal 
Componentes de Salud Recurso de mensajería para entrega de métodos anticonceptivos de 
Reproductiva usuarios atendidos por telemedicina.de PF 
2.1.2.2 P020 - SRO20 - Programa de 32701 ID bien/servicio:334368 $4,000.00 1.00 $4,000.00 
Planificación Familiar, Licencias de uso de programas de computo y su actualizacion 
Atención y otros Descripción adicional: Licencias de uso de programas de computo y 
Componentes de Salud su actualización Plataforma para videoconferencias Módulo de Tele 
Reproductiva Medicina de Planificación Familiar 
2.1.2.2 P020 - SRO20 - Programa de 32701 ID bien/servicio:334368 $30,000.00 5.00 $150,000.00 
Planificación Familiar, Licencias de uso de programas de computo y su actualizacion 
Atención y otros Descripción adicional: Licencias de uso de programas de computo y 
Componentes de Salud su actualización para el módulo de telemedicina 
Reproductiva 
2.1.2.2 P020 - SRO20 - Programa de 36101 ID bien/servicio:334636 $345,355.00 1.00 $345,355.00 
Planificación Familiar, Difusion de mensajes sobre programas y actividades 
Atención y otros gubernamentales 
Componentes de Salud Descripción adicional: Difusión de mensajes sobre programas y 
Reproductiva actividades de los servicios de planificación familiar de telemedicina 
2.1.2.2 P020 - SRO20 - Programa de 37201 ID bien/servicio:334661 $40,000.00 1.00 $40,000.00 


Planificación Familiar, 
Atención y otros 
Componentes de Salud 
Reproductiva 


Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: Pasajes nacionales para labores en campo y 
de supervisión. Para supervisión de la red de atención de 
telemedicina de PF 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice PER AE R UE Ea Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.1.2.2 P020 - SR020 - Programa de 51101 ID bien/servicio:334790 $3,500.00 3.00 $10,500.00 
Planificación Familiar, Silla 
Atención y otros Descripción adicional: Para el equipamiento del Módulo de 
Componentes de Salud TELEMEDICINA de Planificación Familiar 
Reproductiva 
2.1.2.2 P020 - SR020 - Programa de 51101 ID bien/servicio:334721 $5,000.00 3.00 $15,000.00 
Planificación Familiar, Escritorio 
Atención y otros Descripción adicional: Escritorio. módulo de telemedicina PF 
Componentes de Salud 
Reproductiva 
2.1.2.2 P020 - SR020 - Programa de 51501 ID bien/servicio:335210 $38,000.00 1.00 $38,000.00 
Planificación Familiar, Microcomputadora portatil (eq. de computacion) 
Atención y otros Descripción adicional: Procesador 11va generación Intel Core i7 
Componentes de Salud Sistema Operativo windows 10 pro 64 español, pantalla de 15.6" 
Reproductiva FHD, memoria RAM 16GB DDR Disco Duro 1 TB1 SSD.Lap Top 
para capacitación 
2.1.2.2 P020 - SR020 - Programa de 52301 ID bien/servicio:335705 $12,000.00 1.00 $12,000.00 
Planificación Familiar, Videoproyector (eq. de com., cinemat. o fotograf.) 
Atención y otros Descripción adicional: Videoproyector. para el módulo de 
Componentes de Salud telemedicina 
Reproductiva 
2.1.2.2 P020 - SR020 - Programa de 56501 ID bien/servicio:344034 $1,200.00 2.00 $2,400.00 
Planificación Familiar, Conmutador manual (diadema) (eq. de com., cinemat. o fotograf.) 
Atención y otros Descripción adicional: Conmutador manual (diadema) (eq. de com., 
Componentes de Salud cinemat. o fotograf.) para el módulo de telemedicina. 
Reproductiva 
2.1.2.2 P020 - SR020 - Programa de 59101 ID bien/servicio:345275 $5,000.00 1.00 $5,000.00 
Planificación Familiar, Todo tipo de software (paqueteria) (suministros informaticos) 
Atención y otros Descripción adicional: Software Antivirus para el uso del equipo de 
Componentes de Salud computo, en el Módulo de Tele Medicina de Planificación Familiar 
Reproductiva 
2.1.2.4 P020 - SR020 - Programa de 33903 ID bien/servicio:334574 $35,000.00 4.00 $140,000.00 
Planificación Familiar, Servicios integrales 
Atención y otros Descripción adicional: Capacitación en la prestación de servicios de 
Componentes de Salud planificación familiar y anticoncepción dirigidos a la red de atención 
Reproductiva por telemedicina para personal de 1er nivel de atención 
2.2.1.1 P020 - SR020 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317840 $317,133.00 1.00 $317,133.00 
Planificación Familiar, Médico General “A” / Médico General 
Atención y otros Descripción adicional: Médico General A Supervisor Estatal. 
Componentes de Salud Personal Gerencial (1) 9 meses 
Reproductiva 
2.3.1.1 P020 - SRO20 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317865 $61,110.00 1.00 $61,110.00 
Planificación Familiar, Soporte Administrativo B / Supervisores Estatales 
Atención y otros Descripción adicional: Gestor de la cadena de suministros de 
Componentes de Salud anticonceptivos 
Reproductiva 
2.4.1.5 P020 - SRO20 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317840 $0.00 1.00 $0.00 
Planificación Familiar, Médico General “A” / Médico General 
Atención y otros Descripción adicional: Apoyo para la supervisión de las acciones de 
Componentes de Salud APEO y de atención a mujeres con alto riesgo reproductivo (1) 
Reproductiva 
2.4.1.5 P020 - SRO20 - Programa de 37501 ID bien/servicio:334669 $40,000.00 1.00 $40,000.00 
Planificación Familiar, Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Atención y otros 
Componentes de Salud 
Reproductiva 
2.4.1.5 P020 - SRO20 - Programa de 37501 ID bien/servicio:334669 $40,000.00 1.00 $40,000.00 
Planificación Familiar, Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Atención y otros 
Componentes de Salud 
Reproductiva 
2.4.1.5 P020 - SRO20 - Programa de 37501 ID bien/servicio:334669 $5,292.00 2.00 $10,584.00 


Planificación Familiar, 
Atención y otros 
Componentes de Salud 
Reproductiva 


Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: Viáticos para hospedaje y alimentación para 
actividades de de Planificación Familiar y Anticoncepción. 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice PE AE R UE Ea Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.4.1.5 P020 - SR020 - Programa de 37501 ID bien/servicio:334669 $96,000.00 1.00 $96,000.00 
Planificación Familiar, Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Atención y otros Descripción adicional: Gastos de camino para labores de campo y 
Componentes de Salud supervisión de Planificación Familiar y Anticoncepción. 
Reproductiva 
2.5.1.1 P020 - SR020 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $11.09 760.00 $8,428.10 
Planificación Familiar, Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
Atención y otros en general para difusion 
Componentes de Salud Descripción adicional: Cartel de Telemedicina 
Reproductiva 
2.5.1.1 P020 - SR020 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $32.48 1,370.00 $44,497.60 
Planificación Familiar, Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
Atención y otros en general para difusion 
Componentes de Salud Descripción adicional: Rotafolio de Riesgo Reproductivo 
Reproductiva 
2.5.1.1 P020 - SR020 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $9.37 1,510.00 $14,152.93 
Planificación Familiar, Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
Atención y otros en general para difusion 
Componentes de Salud Descripción adicional: Disco de Criterios Médicos de Elegibilidad 
Reproductiva 
2.5.1.1 P020 - SR020 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $80.62 570.00 $45,953.40 
Planificación Familiar, Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
Atención y otros en general para difusion 
Componentes de Salud Descripción adicional: Lineamientos Técnicos para la Prescripción y 
Reproductiva Uso de Métodos Anticonceptivos en México 
2.5.1.1 P020 - SR020 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $3.24 7,100.00 $22,978.44 
Planificación Familiar, Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
Atención y otros en general para difusion 
Componentes de Salud Descripción adicional: Tríptico VSB 
Reproductiva 
2.5.1.1 P020 - SR020 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $1.74 5,960.00 $10,370.40 
Planificación Familiar, Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
Atención y otros en general para difusion 
Componentes de Salud Descripción adicional: Tríptico Riesgo Reproductivo 
Reproductiva 
2.5.1.1 P020 - SR020 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $8.98 950.00 $8,529.48 
Planificación Familiar, Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
Atención y otros en general para difusion 
Componentes de Salud Descripción adicional: Cartel VSB 
Reproductiva 
2.5.1.1 P020 - SR020 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $11.30 480.00 $5,423.23 
Planificación Familiar, Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
Atención y otros en general para difusion 
Componentes de Salud Descripción adicional: Cartel de P.F. Juego de 4 carteles 
Reproductiva 
2.5.1.2 P020 - SR020 - Programa de 36101 ID bien/servicio:334636 $140,000.00 1.00 $140,000.00 
Planificación Familiar, Difusion de mensajes sobre programas y actividades 
Atención y otros gubernamentales 
Componentes de Salud Descripción adicional: Difusión de mensajes sobre los servicios de 
Reproductiva planificación familiar y anticoncepción 
2.5.1.3 P020 - SR020 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317804 $32,586.00 1.00 $32,586.00 
Planificación Familiar, Enfermera General Titulada A / Enfermera (0) 
Atención y otros Descripción adicional: Enfermera General Supervisora APEO. 
Componentes de Salud Personal Gerencial (1) 1.5meses 
Reproductiva 
2.5.1.3 P020 - SRO20 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $18,201.50 1.00 $18,201.50 
Planificación Familiar, Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
Atención y otros en general para difusion 
Componentes de Salud Descripción adicional: Regletas de Metódos anticonceptivos 
Reproductiva 
2.5.1.3 P020 - SRO20 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $30,000.00 1.00 $30,000.00 


Planificación Familiar, 
Atención y otros 
Componentes de Salud 
Reproductiva 


Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
en general para difusion 
Descripción adicional: Muestrarios de Metódos anticonceptivos 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice PE AE R UE Era Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.5.1.3. P020 - SR020 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $30,000.00 1.00 $30,000.00 
Planificación Familiar, Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
Atención y otros en general para difusion 
Componentes de Salud Descripción adicional: Cuadernillo de APEO 
Reproductiva 
2.6.1.2 P020 - SR020 - Programa de 25401 ID bien/servicio:329334 $157.76 1.00 $157.76 
Planificación Familiar, Riñón de acero inoxidable 
Atención y otros Descripción adicional: Riñón de 250 ml / Módulo de Riesgo 
Componentes de Salud Reproductivo 
Reproductiva 
2.6.1.2 P020 - SRO20 - Programa de 25401 ID bien/servicio:328382 $139.20 4.00 $556.80 
Planificación Familiar, Mango bisturi 
Atención y otros Descripción adicional: Mango de bisturí núm. 3 / Módulo de Riesgo 
Componentes de Salud Reproductivo 
Reproductiva 
2.6.1.2 P020 - SRO20 - Programa de 25401 ID bien/servicio:330203 $131.54 1.00 $131.54 
Planificación Familiar, Torundero 
Atención y otros Descripción adicional: Torundero 250 ml / Módulo de Riesgo 
Componentes de Salud Reproductivo 
Reproductiva 
2.6.1.2 P020 - SRO20 - Programa de 25401 ID bien/servicio:328259 $100.00 40.00 $4,000.00 
Planificación Familiar, Jeringas. 
Atención y otros Descripción adicional: Jeringa desechable de 3 mililitros 
Componentes de Salud 
Reproductiva 
2.6.1.2 P020 - SRO20 - Programa de 25401 ID bien/servicio:326649 $1,659.00 20.00 $33,180.00 
Planificación Familiar, Cubrebocas quirúrgico. Cubreboca quirúrgico elaborado con dos 
Atención y otros capas externas de tela no tejida, un filtro intermedio de 
Componentes de Salud polipropileno; plano o plisado; con ajuste nasal moldeable. 
Reproductiva Resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico. Con bandas o 
ajuste elástico entorchado a la cabeza o retroauricular. Desechable. 
Pieza. 
Descripción adicional: Mascarilla de Respiración KN95 caja con 50 
pzas ¡Módulo de Riesgo Reproductivo 
2.6.1.2 P020 - SRO20 - Programa de 25401 ID bien/servicio:328259 $100.00 40.00 $4,000.00 
Planificación Familiar, Jeringas. 
Atención y otros Descripción adicional: jeringa desechable de 5 mililitros / Módulo de 
Componentes de Salud Riesgo Reproductivo 
Reproductiva 
2.6.1.2 P020 - SRO20 - Programa de 25401 ID bien/servicio:327801 $25.52 200.00 $5,104.00 
Planificación Familiar, Hoja Para Bisturí. De acero inoxidable. Empaque individual. 
Atención y otros Estériles y desechables. Pieza. 11 Envase con 100 piezas. 
Componentes de Salud Descripción adicional: Hoja Para Bisturí. De acero inoxidable. 
Reproductiva Empaque individual. Estériles y desechables. Pieza. 11 Envase con 
100 piezas./ SEMARR 
2.6.1.2 P020 - SRO20 - Programa de 25401 ID bien/servicio:325325 $14,989.52 5.00 $74,947.60 
Planificación Familiar, Batas quirúrgicas. 
Atención y otros Descripción adicional: Batas desechables para pacientes (Caja 
Componentes de Salud c/650 piezas) 
Reproductiva 
2.6.1.2 P020 - SRO20 - Programa de 27501 ID bien/servicio:333339 $23.89 3,000.00 $71,670.00 
Planificación Familiar, Sabanas 
Atención y otros Descripción adicional: Sábanas desechables 
Componentes de Salud 
Reproductiva 
2.6.1.2 P020 - SRO20 - Programa de 51101 ID bien/servicio:334790 $787.18 4.00 $3,148.72 
Planificación Familiar, Silla 
Atención y otros Descripción adicional: Silla (paciente y acompañante) / Módulo de 
Componentes de Salud Riesgo Reproductivo 
Reproductiva 
2.6.1.2 P020 - SRO20 - Programa de 51101 ID bien/servicio:334790 $1,500.00 1.00 $1,500.00 


Planificación Familiar, 
Atención y otros 
Componentes de Salud 
Reproductiva 


Silla 
Descripción adicional: Silla para médico / Módulo de Riesgo 
Reproductivo 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 
Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 


Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice PE AE R [pl Ea Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.6.1.2 P020 - SR020 - Programa de 51101 ID bien/servicio:334710 $723.00 1.00 $723.00 
Planificación Familiar, Banco giratorio 
Atención y otros Descripción adicional: Banco giratorio con ruedas / Módulo de 
Componentes de Salud Riesgo Reproductivo 
Reproductiva 
2.6.1.2 P020 - SR020 - Programa de 51101 ID bien/servicio:334760 $1,690.00 1.00 $1,690.00 
Planificación Familiar, Mesa de metal 
Atención y otros Descripción adicional: Mesa Pasteur / Módulo de Riesgo 
Componentes de Salud Reproductivo 
Reproductiva 
2.6.1.2 P020 - SR020 - Programa de 53101 ID bien/servicio:336056 $6,366.08 1.00 $6,366.08 
Planificación Familiar, Bascula estadimetro (equipo medico quirurgico) 
Atención y otros Descripción adicional: Báscula / Módulo de Riesgo Reproductivo 
Componentes de Salud 
Reproductiva 
2.6.1.2 P020 - SRO20 - Programa de 53101 ID bien/servicio:337389 $677.44 2.00 $1,354.88 
Planificación Familiar, Porta Agujas. quirurgico (equipo medico quirurgico) 
Atención y otros Descripción adicional: Porta-agujas / Módulo de Riesgo 
Componentes de Salud Reproductivo 
Reproductiva 
2.6.1.2 P020 - SRO20 - Programa de 53101 ID bien/servicio:337178 $9,861.16 1.00 $9,861.16 
Planificación Familiar, Mesa universal para exploración. Equipo semifijo para realizar la 
Atención y otros exploración física del paciente en posición de decúbito. Mesa de 
Componentes de Salud exploración construida con lámina y con las siguientes dimensiones: 
Reproductiva altura de 80 cm como mínimo, longitud total de 185 cm como 
mínimo, ancho de 68 cm como mínimo. Con tres secciones. Dorso 
con movimiento neumático para elevación continua ajustable de 0 a 
80 grados o mayor. Pélvica. Miembros inferiores, deslizable o 
abatible. Colchón desmontable con cubierta de vinil. Pintura 
anticorrosiva color arena en acabado mate. Portarollo de papel 
integrado. Cajoneras frontales de alto impacto. Cajoneras laterales 
derechas de alto impacto. Escalón deslizable integrado. Cubierta 
antiderrapante. Charola recolectora de líquidos. Taloneras retráctiles 
integradas, pierneras tipo Goepel acojinadas con fijadores. 
Descripción adicional: Mesa de exploración con pierneras 
2.6.1.2 P020 - SRO20 - Programa de 53101 ID bien/servicio:336659 $723.84 1.00 $723.84 
Planificación Familiar, Escalera (equipo medico quirurgico) 
Atención y otros Descripción adicional: Escalerilla 2 peldaños / Módulo de Riesgo 
Componentes de Salud Reproductivo 
Reproductiva 
2.6.1.2 P020 - SRO20 - Programa de 53101 ID bien/servicio:336964 $923.36 1.00 $923.36 
Planificación Familiar, Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica. Aparato 
Atención y otros portátil, rodable de iluminación eléctrica para la examinación 
Componentes de Salud durante la exploración física del paciente. Fuente de luz halógena, 
Reproductiva intensidad de luz de 8070 luxes o mayor. Temperatura de color de 
3200 grados Kelvin. Cabezal de iluminación compacta, Tubo de luz 
de fibra óptica flexible en la parte distal. Con rango variable de 
apertura de diámetro de iluminación que incluya pedestal con base 
rodable y freno. 
Descripción adicional: Lámpara de chicote / Módulo de Riesgo 
Reproductiva 
2.6.1.2 P020 - SRO20 - Programa de 53201 ID bien/servicio:340384 $154.28 4.00 $617.12 
Planificación Familiar, Pinza De Disección. Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm, de 
Atención y otros longitud. 
Componentes de Salud Descripción adicional: Pinza de disección o Adson./ Módulo de 
Reproductiva Riesgo reproductivo 
2.6.1.2 P020 - SRO20 - Programa de 53201 ID bien/servicio:339365 $557.00 60.00 $33,420.00 
Planificación Familiar, Espejo vaginal (equipo medico quirurgico) 
Atención y otros Descripción adicional: Espejos vaginales / Módulo de Riesgo 
Componentes de Salud Reproductivo 
Reproductiva 
2.6.1.2 P020 - SRO20 - Programa de 53201 ID bien/servicio:340709 $248.24 6.00 $1,489.44 


Planificación Familiar, 
Atención y otros 
Componentes de Salud 
Reproductiva 


Pinza de sujeción tracción fijación. Pinza Foerster o Foerster- 
Ballenger, curva, lisa, longitud de 240 a 250 mm. 
Descripción adicional: Pinza de anillos (Foerster) curva / SEMARR 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice PE AE R UE a Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.6.1.2 P020 - SR020 - Programa de 53201 ID bien/servicio:339600 $252.88 1.00 $252.88 
Planificación Familiar, Histerómetro. Histerómetro Sims, maleable, con graduación en 
Atención y otros cms., longitud de 320 a 330 
Componentes de Salud Descripción adicional: Histerómetro maleable / Módulo de Riesgo 
Reproductiva Reproductivo 
2.6.1.2 P020 - SR020 - Programa de 53201 ID bien/servicio:340832 $394.40 3.00 $1,183.20 
Planificación Familiar, Pinza De Sujeción Tracción Fijación. Pinza Pozzi, longitud 24 cm. 
Atención y otros Descripción adicional: Pinza de Pozzi / Módulo de Riesgo 
Componentes de Salud Reproductivo 
Reproductiva 
2.6.1.2 P020 - SR020 - Programa de 53201 ID bien/servicio:338269 $547.00 1.00 $547.00 
Planificación Familiar, Charola instrumental cirugia (equipo medico quirurgico) 
Atención y otros Descripción adicional: Charola con tapa para soluciones./ Módulo 
Componentes de Salud de Riesgo Reproductivo 
Reproductiva 
2.6.1.3. P020 - SR020 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317840 $105,711.00 1.00 $105,711.00 
Planificación Familiar, Médico General “A” / Médico General 
Atención y otros Descripción adicional: Apoyo a los servicios de alto riesgo 
Componentes de Salud reproductivo (1) 
Reproductiva 
2.6.1.3 P020 - SRO20 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317804 $65,172.00 1.00 $65,172.00 
Planificación Familiar, Enfermera General Titulada A / Enfermera (0) 
Atención y otros Descripción adicional: Apoyo al servicio de riesgo reproductivo (1) 
Componentes de Salud 
Reproductiva 
2.6.1.3 P020 - SRO20 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317894 $38,916.00 1.00 $38,916.00 
Planificación Familiar, Trabajadora Social en Área Médica “A” / Trabajadora Social 
Atención y otros Descripción adicional: Apoyo a los servicios para mujeres con alto 
Componentes de Salud riesgo reproductivo (1) 
Reproductiva 
2.7.1.1 P020 - SRO20 - Programa de 25401 ID bien/servicio:325450 $4,000.00 5.00 $20,000.00 
Planificación Familiar, Botiquin medico 
Atención y otros Descripción adicional: Equipo Rojo (medicamentos, laringoscopio y 
Componentes de Salud cánula de guedel) 
Reproductiva 
2.7.1.1 P020 - SRO20 - Programa de 25401 ID bien/servicio:328407 $500.00 30.00 $15,000.00 
Planificación Familiar, Mascarillas. Desechable, para administración de oxígeno, con tubo 
Atención y otros de conexión de 180 cm y adaptador. Pieza. 
Componentes de Salud Descripción adicional: mascarilla para oxigeno 
Reproductiva 
2.7.1.1 P020 - SRO20 - Programa de 25401 ID bien/servicio:326239 $150.00 25.00 $3,750.00 
Planificación Familiar, Catéteres. Para suministro de oxígeno. Con tubo de conexión y 
Atención y otros cánula nasal. De plástico, con diámetro interno de 2.0 mm. Longitud 
Componentes de Salud 180 cm. Pieza. 
Reproductiva Descripción adicional: Puntas nasales 
2.7.1.1 P020 - SRO20 - Programa de 27101 ID bien/servicio:333176 $500.00 10.00 $5,000.00 
Planificación Familiar, Uniformes de trabajo 
Atención y otros Descripción adicional: Filipina corte SLIM FIT con escote en "V" 
Componentes de Salud cuenta con 4 bolsas en la parte delantera, aberturas en los costados 
Reproductiva para facilidad de movimiento, tiene 2 pinzas en la parte de la 
espalda para brindar VSB 
2.7.1.1 P020 - SRO20 - Programa de 27101 ID bien/servicio:333176 $1,500.00 5.00 $7,500.00 
Planificación Familiar, Uniformes de trabajo 
Atención y otros Descripción adicional: Pijama quirúrgico, confeccionada en tela 
Componentes de Salud Square (96% algodón, 4% spandex), repelente a fluidos, de libre 
Reproductiva transpiración, 
2.7.1.1 P020 - SRO20 - Programa de 27101 ID bien/servicio:333176 $1,500.00 20.00 $30,000.00 


Planificación Familiar, 
Atención y otros 
Componentes de Salud 
Reproductiva 


Uniformes de trabajo 

Descripción adicional: Pijama quirúrgico, confeccionada en tela 
Square (96% algodón, 4% spandex) repelente antifluidos, de libre 
transpiración 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice PE AE R UE ENa Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.7.1.1 P020 - SR020 - Programa de 27101 ID bien/servicio:333176 $500.00 10.00 $5,000.00 
Planificación Familiar, Uniformes de trabajo 
Atención y otros Descripción adicional: Pantalón médico tipo cargo con corte recto y 
Componentes de Salud elástico en la cintura y jareta para poder brindar mayor comodidad y 
Reproductiva ajuste, cuenta con un total de 5 bolsillos (2 bolsillos laterales, 2 tipo 
cargo y 1 
2.7.1.1 P020 - SR020 - Programa de 27101 ID bien/servicio:333036 $600.00 10.00 $6,000.00 
Planificación Familiar, Batas 
Atención y otros Descripción adicional: Bata quirúrgica, confeccionada en tela 
Componentes de Salud Square (96% algodón, 4% spandex), repelente a fluidos, de libre 
Reproductiva transpiración 
2.7.1.1 P020 - SR020 - Programa de 27101 ID bien/servicio:333036 $400.00 40.00 $16,000.00 
Planificación Familiar, Batas 
Atención y otros Descripción adicional: Bata antifluido para uso sanitario. Tela 
Componentes de Salud importada antifluido, de última generación antiestática, impermeable 
Reproductiva y repelente. Resistente al cloro y productos sanitizantes comerciales 
2.7.1.1 P020 - SR020 - Programa de 27201 ID bien/servicio:333196 $700.00 2.00 $1,400.00 
Planificación Familiar, Cristal caretas y gafas seguridad 
Atención y otros Descripción adicional: Careta de bioseguridad quirúrgica de 
Componentes de Salud policarbonato transparente (Careta-visor protector de uso personal 
Reproductiva lavable 
2.7.1.1 P020 - SR020 - Programa de 53201 ID bien/servicio:340253 $13,000.00 2.00 $26,000.00 
Planificación Familiar, Pinza (equipo medico quirurgico) 
Atención y otros Descripción adicional: Juegos de pinzas de LI para vasectomía 
Componentes de Salud 
Reproductiva 
2.8.1.2 P020 - SR020 - Programa de 53101 ID bien/servicio:337145 $13,000.00 1.00 $13,000.00 
Planificación Familiar, Mesa exploracion (equipo medico quirurgico) 
Atención y otros Descripción adicional: MOBILIARIO PARA CONSULTORIO DE 
Componentes de Salud VSB. 
Reproductiva 
2.8.2.1 P020 - SR020 - Programa de 22301 ID bien/servicio:318955 $700.00 1.00 $700.00 
Planificación Familiar, Budinera 
Atención y otros Descripción adicional: Budinera mediana para modulo VSB 
Componentes de Salud 
Reproductiva 
2.8.2.1 P020 - SR020 - Programa de 25301 ID bien/servicio:323175 $500.00 25.00 $12,500.00 
Planificación Familiar, Lidocaína. Solución Inyectable al 2%. Cada frasco ámpula contiene: 
Atención y otros Clorhidrato de lidocaína 1 g Envase con 5 frascos ámpula con 50 ml 
Componentes de Salud Descripción adicional: Para modulo VSB 
Reproductiva 
2.8.2.1 P020 - SRO20 - Programa de 25401 ID bien/servicio:330119 $400.00 30.00 $12,000.00 
Planificación Familiar, Tela adhesiva 
Atención y otros Descripción adicional: Micropore para modulo VSB 
Componentes de Salud 
Reproductiva 
2.8.2.1 P020 - SRO20 - Programa de 25401 ID bien/servicio:328305 $20.00 20.00 $400.00 
Planificación Familiar, Jeringas. Jeringa para insulina, de plástico grado médico; graduada 
Atención y otros de 0 a 100 unidades, con capacidad de 1 ml. Con aguja de acero 
Componentes de Salud inoxidable, longitud 13 mm, calibre 27 G. Estéril y desechable. 
Reproductiva Pieza. 
Descripción adicional: Para modulo VSB 
2.8.2.1 P020 - SRO20 - Programa de 25401 ID bien/servicio:325325 $30.00 22.00 $660.00 
Planificación Familiar, Batas quirúrgicas. 
Atención y otros Descripción adicional: Para modulo VSB 
Componentes de Salud 
Reproductiva 
2.8.2.1 P020 - SRO20 - Programa de 25401 ID bien/servicio:328259 $20.00 10.00 $200.00 


Planificación Familiar, 
Atención y otros 
Componentes de Salud 
Reproductiva 


Jeringas. 
Descripción adicional: para modulo VSB 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice PER AE R UE Ee Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.8.2.1 P020 - SR020 - Programa de 25401 ID bien/servicio:329968 $1,000.00 2.00 $2,000.00 
Planificación Familiar, Suturas. Seda negra trenzada, con aguja. Longitud de la hebra: 75 
Atención y otros cm Calibre de la sutura: 3-0 Características de la aguja: 1/2 círculo 
Componentes de Salud ahusada (25-26 mm). Envase con 12 piezas. 
Reproductiva Descripción adicional: Para modulo VSB 
2.8.2.1 P020 - SR020 - Programa de 25401 ID bien/servicio:327627 $300.00 20.00 $6,000.00 
Planificación Familiar, Guantes. 
Atención y otros Descripción adicional: Para modulo VSB 
Componentes de Salud 
Reproductiva 
2.8.2.1 P020 - SR020 - Programa de 25401 ID bien/servicio:327490 $20.00 20.00 $400.00 
Planificación Familiar, Gasa esterilizada 
Atención y otros Descripción adicional: Para modulo VSB 
Componentes de Salud 
Reproductiva 
2.8.2.1 P020 - SR020 - Programa de 25401 ID bien/servicio:329329 $700.00 15.00 $10,500.00 
Planificación Familiar, Respiradores. Protector respiratorio con eficiencia de filtración 
Atención y otros mínima del 95%, contra aerosoles sólidos y líquidos que no 
Componentes de Salud contengan aceite. Útil para partículas sólidas y nieblas líquidas en 
Reproductiva concentraciones que no excedan las 10 veces el límite de 
exposición ocupacional (CMP). Ajuste nasal de aluminio moldeable 
que se adapta a la cara impidiendo el paso de aire. Filtro y cubierta 
de polipropileno. Bandas de sujeción para la cabeza de elastómero. 
Certificación NIOSH N95 o equivalente. Desechable. Estilo plegado 
plano vertical. Caja con 900 piezas. 
Descripción adicional: Para modulo VSB 
2.8.2.1 P020 - SR020 - Programa de 25401 ID bien/servicio:326649 $12.00 501.00 $6,012.00 
Planificación Familiar, Cubrebocas quirúrgico. Cubreboca quirúrgico elaborado con dos 
Atención y otros capas externas de tela no tejida, un filtro intermedio de 
Componentes de Salud polipropileno; plano o plisado; con ajuste nasal moldeable. 
Reproductiva Resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico. Con bandas o 
ajuste elástico entorchado a la cabeza o retroauricular. Desechable. 
Pieza. 
Descripción adicional: Para modulo VSB Cubrebocas termosellado 
tricapa para unidades médicas 
2.8.2.1 P020 - SR020 - Programa de 27101 ID bien/servicio:333140 $300.00 100.00 $30,000.00 
Planificación Familiar, Playera 
Atención y otros Descripción adicional: playeras para el dia mundial de VSB 
Componentes de Salud 
Reproductiva 
2.8.2.1 P020 - SR020 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $140,000.00 1.00 $140,000.00 
Planificación Familiar, Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
Atención y otros en general para difusion 
Componentes de Salud Descripción adicional: tripticos de VSB 
Reproductiva 
2.8.2.1 P020 - SRO20 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $300.00 100.00 $30,000.00 
Planificación Familiar, Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
Atención y otros en general para difusion 
Componentes de Salud Descripción adicional: Mantas, lonetas 
Reproductiva 
2.8.2.1 P020 - SRO20 - Programa de 51101 ID bien/servicio:334706 $500.00 1.00 $500.00 
Planificación Familiar, Banco 
Atención y otros Descripción adicional: Para modulo VSB 
Componentes de Salud 
Reproductiva 
2.8.2.1 P020 - SRO20 - Programa de 51101 ID bien/servicio:334739 $1,500.00 1.00 $1,500.00 


Planificación Familiar, 
Atención y otros 
Componentes de Salud 
Reproductiva 


Mesa 
Descripción adicional: Para modulo VSB 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice PER AE R plo E Descripción del bien / servicio P.U. Total 
2.8.2.1 P020 - SR020 - Programa de 53101 ID bien/servicio:335859 $700.00 1.00 $700.00 
Planificación Familiar, Analizadores. Glucómetro. Unidad portátil para medir glicemia. 
Atención y otros Descripción: Con pantalla de cristal líquido. Método de medición: 
Componentes de Salud electroquímico o reflectancia. Capacidad de medición hasta 500 o 
Reproductiva 600 mg/dl, sin necesidad de limpiar o enjuagar. Dispositivo de 
punción semiautomática para la obtención de muestras de sangre 
capilar. Volumen de muestra máximo de 10 microlitros. Tiempo de 
prueba: máximo 45 segundos. Con o sin memoria de pruebas. 
Indicador visual de batería baja. Temperatura de operación de 10% a 
40° +/- 59 C. 
Descripción adicional: Para modulo VSB 
2.8.2.1 P020 - SRO20 - Programa de 53101 ID bien/servicio:336713 $8,000.00 1.00 $8,000.00 
Planificación Familiar, Esterilizador de calor seco. Gabinete. Equipo esterilizador de aire 
Atención y otros caliente para instrumental estomatológico que no resiste humedad y 
Componentes de Salud presión. Equipo portátil, en gabinete, de operación manual y 
Reproductiva generador de aire caliente por medios eléctricos. Cámara horizontal 
de 40 x 20 x 20 cm.. Con puerta de apertura manual. Temperatura 
de cámara ajustable de 121° a 180° C y cronorruptor para el tiempo 
de esterilización. 
Descripción adicional: Para modulo VSB 
2.8.2.1 P020 - SRO20 - Programa de 53101 ID bien/servicio:337314 $500.00 1.00 $500.00 
Planificación Familiar, Oximetro de Pulso. Equipo para la medición y el registro continúo 
Atención y otros de la saturación de oxígeno en sangre periférica. Con las siguientes 
Componentes de Salud características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las 
Reproductiva unidades médicas: Despliegue digital en pantalla de porcentaje de 
saturación de oxígeno en sangre. Frecuencia cardiaca. Curva de 
pletismografía. Tendencias de saturación de oxígeno. Memoria para 
almacenamiento de datos. Sistema de alarmas audibles y visibles 
ajustables. Teclado. Volumen para tono de pulso, ajustable. 
Dimensiones y peso. 
Descripción adicional: Para modulo VSB 
2.8.2.1 P020 - SRO20 - Programa de 53101 ID bien/servicio:337395 $2,000.00 1.00 $2,000.00 
Planificación Familiar, Porta pinza (equipo medico quirúrgico ) 
Atención y otros Descripción adicional: pinza y porta pinza para modulo VSB 
Componentes de Salud 
Reproductiva 
2.8.2.1 P020 - SRO20 - Programa de 53101 ID bien/servicio:336733 $600.00 1.00 $600.00 
Planificación Familiar, Estetoscopio de cápsula doble. Auxiliar para realizar auscultaciones 
Atención y otros en general. Consta de los siguientes elementos: Arco y auriculares. 
Componentes de Salud Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del usuario. 
Reproductiva Olivas lavables. Con tubo flexible. Cápsula doble para auscultación. 
Con sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula. 
Membrana para cápsula con anillo de sujeción. Las 
especificaciones de cada uno de los elementos señalados, serán 
determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus 
necesidades. 
Descripción adicional: Para modulo VSB 
2.8.2.1 P020 - SRO20 - Programa de 53201 ID bien/servicio:339821 $1,500.00 1.00 $1,500.00 
Planificación Familiar, Lampara (equipo medico quirurgico) 
Atención y otros Descripción adicional: Para modulo VSB 
Componentes de Salud 
Reproductiva 
2.8.2.1 P020 - SRO20 - Programa de 53201 ID bien/servicio:342845 $1,000.00 1.00 $1,000.00 
Planificación Familiar, Tijera iris (equipo medico quirurgico) 
Atención y otros Descripción adicional: Tijera Iris para modulo VSB 
Componentes de Salud 
Reproductiva 
2.8.2.1 P020 - SRO20 - Programa de 53201 ID bien/servicio:340684 $13,000.00 2.00 $26,000.00 


Planificación Familiar, 
Atención y otros 
Componentes de Salud 
Reproductiva 


Pinza de sujeción tracción fijación. Pinza de ligamento. 
Descripción adicional: pinza de Li para modulo de VSB 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


2.8.2.1 P020 - SR020 - Programa de 53201 ID bien/servicio:340444 $300.00 y $300.00 
Planificación Familiar, Pinza de Disección. Pinza Johnson, quijadas de anillos, 22 mm de 
Atención y otros diámetro, longitud 19.7 cm. 
Componentes de Salud Descripción adicional: Pinza de anillos para modulo VSB 
Reproductiva 
Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $3,685,943.96 
Total del programa: PF y Anticoncepción $3,685,943.96 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


Índice 


Clave PP - Clave PI - 
Nombre Pl 


Clave 
Partida 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Descripción del bien / servicio 


P.U. 


Cantidad 


Total 


1.1.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


12101 


ID bien/servicio:317869 

Soporte Administrativo C / Coordinador de Programa 

Descripción adicional: MICH. Líder de brigadas y territorio: 
Coordinación de acciones comunitarias orientadas a la prevención 
de la mortalidad materna y perinatal, acciones de SSR. Adscrito a 
Oficinas Centrales, por 7 meses 


$169,498.00 


1.00 


$169,498.00 


1.1.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


12201 


ID bien/servicio:318025 

Soporte Administrativo C / Coordinador de Programa 
Descripción adicional: MICH. Responsable Estatal. Acciones 
Comunitarias, Adscrito a Oficinas Centrales por 3 meses. (1) 


$72,642.00 


1.00 


$72,642.00 


1414 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33602 


ID bien/servicio:33441 1 

Servicio de impresion 

Descripción adicional: MICH. Servicio de impresión para 
publicaciones oficiales, información en general y de difusión, 
material didáctico y de promoción para los componentes de Salud 
Materna y Salud Perinatal. 


$383,292.00 


1.00 


$383,292.00 


1.1.1.1 


1.1.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Generar 

intervenciones de información, educación y comunicación sobre los 

beneficios de atención pregestacional, el control prenatal, la 
articipación corresponsable de la parej 

ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Generar 

intervenciones de información, educación y comunicación sobre los 

beneficios de atención pregestacional, el control prenatal, la 

participación corresponsable de la parej 


$50,000.00 


$50,000.00 


1.00 


1.00 


$50,000.00 


$50,000.00 


1.1.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


37501 


ID bien/servicio:334669 

Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: MICH Supervision en Generar intervenciones 
de información, educación y comunicación sobre los beneficios de 
atención pregestacional, el control prenatal, la participación 
corresponsable de la pareja 


$40,000.00 


1.00 


$40,000.00 


1.2.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


12201 


ID bien/servicio:317906 

Apoyo Administrativo en Salud A1 / Brigadistas 
Descripción adicional: MICH. Implementación del Proyecto 
Prioritario, Adscritos a Jurisdicciones, por 3 meses. (1) 


$38,520.00 


1.00 


$38,520.00 


1.2.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


12201 


ID bien/servicio:317906 

Apoyo Administrativo en Salud A1 / Brigadistas 
Descripción adicional: MICH. Implementación del Proyecto 
Prioritario, Adscritos a Jurisdicciones, por 2.5 meses. (1) 


$32,100.00 


1.00 


$32,100.00 


1.3.1.1 


1.3.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Promover la 
importancia de la atención oportuna en mujeres embarazadas con 
datos de alarma, mediante acciones de información y promoción de 
la salud. 

ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Promover la 
importancia de la atención oportuna en mujeres embarazadas con 
datos de alarma, mediante acciones de información y promoción de 
la salud. 


$50,000.00 


$50,000.00 


1.00 


1.00 


$50,000.00 


$50,000.00 


1.3.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


37501 


ID bien/servicio:334669 

Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: MICH Supervision en Promover la 
importancia de la atención oportuna en mujeres embarazadas con 
datos de alarma, mediante acciones de información y promoción de 
la salud. 


$40,000.00 


1.00 


$40,000.00 


2.1.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Favorecer la 
identificación y control de riesgos para el embarazo mediante la 
atención pregestacional. 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 
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Clave PP - Clave PI - 


males Nombre Pl 


Clave 


Partida 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Descripción del bien / servicio 


P.U. 


Cantidad 


Total 


2.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Favorecer la 
identificación y control de riesgos para el embarazo mediante la 
atención pregestacional. 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


2.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


37501 


ID bien/servicio:334669 

Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: MICH Supervision en Favorecer la 
identificación y control de riesgos para el embarazo mediante la 
atención pregestacional. 


$40,000.00 


1.00 


$40,000.00 


2.2.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


25101 


ID bien/servicio:320183 

Pruebas Rápidas. Gonadotrofina coriónica fracción Beta. Prueba 
rápida cualitativa de un solo paso en membrana sólida para 
determinación en orina o suero, en sobre individual Sensibilidad: 20 
Mui/ml. A 25 Mui/ml. Equipo. Prueba en cartucho de plástico, con 
pipeta desechable. Equipo con control positivo y negativo para 
múltiples pruebas. Equipo para múltiplos de 10, mínimo 10, máximo 
100 pruebas. TATC. 

Descripción adicional: MICH.Gonadotrofina coriónica fracción beta, 
prueba rápida cualitativa de un solo paso en membrana sólida para 
la determinación en orina o suero,en sobre individual.Sensibilidad: 
20 Mui/ml A 25 Mui/ml 


$12.00 


129,600.00 


$1,555,200.00 


2.2.1.1 P020 - APO10 - Salud materna 
y perinatal 


25401 


ID bien/servicio:330162 

Tiras reactivas para la determinacion de glucosa en la sangre 
Descripción adicional: MICH. Tiras reactivas para determinar 
glucosa en sangre, para unidades médicas de primer nivel de las 
jurisdicciones sanitarias. 


$250.00 


216.00 


$54,000.00 


2.2.1.1 P020 - APO10 - Salud materna 
y perinatal 


25501 


ID bien/servicio:330742 

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio fuera de Cuadro 
Básico 

Descripción adicional: PRUEBAS RÁPIDAS. Reactivo para la 
determinación cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH 
tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada Sobre Contiene: -Cartucho 
de prueba. 


$121.22 


9,000.00 


$1,090,980.00 


2.2.1.1 P020 - APO10 - Salud materna 
y perinatal 


25901 


ID bien/servicio:332970 

Tiras Reactivas Tiras reactivas para determinar, como mínimo 10 
parámetros en orina: glucosa, bilirrubinas, cetonas, gravedad 
específica, sangre, pH, proteínas, urobilinógeno, nitritos, leucocitos. 
Frasco con 100 tiras. TATC. 

Descripción adicional: MICH. Tiras reactivas para determinar, como 
mínimo 10 parámetros en orina: Frasco con 100 tiras. 1er .nivel JS. 


$250.00 


166.00 


$41,500.00 


2.2.1.1 P020 - APO10 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Fomentar la 
detección de factores de riesgo y patologías maternas durante el 
embarazo, mediante el control prenatal temprano y de calidad, 
incentivando la corresponsabilidad de 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


2.2.1.1 P020 - APO10 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Fomentar la 
detección de factores de riesgo y patologías maternas durante el 
embarazo, mediante el control prenatal temprano y de calidad, 
incentivando la corresponsabilidad de 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


2.2.1.1 P020 - APO10 - Salud materna 
y perinatal 


2.4.1.1 P020 - APO10 - Salud materna 
y perinatal 


37501 


33903 


ID bien/servicio:334669 

Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: MICH Supervision en Fomentar la detección 
de factores de riesgo y patologías maternas durante el embarazo, 
mediante el control prenatal temprano y de calidad, incentivando la 
corresponsabilidad de la 

ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Impulsar la mejora 
continua de la atención del trabajo de parto y parto desde un 
enfoque humanizado basado en evidencia científica, mediante el 
cumplimiento de la normatividad. 


$40,000.00 


$50,000.00 


1.00 


1.00 


$40,000.00 


$50,000.00 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice ol ALE Ea Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.4.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 33903 ID bien/servicio:334574 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
y perinatal Servicios integrales 
Descripción adicional: MICH. Capacitación en Impulsar la mejora 
continua de la atención del trabajo de parto y parto desde un 
enfoque humanizado basado en evidencia científica, mediante el 
cumplimiento de la normatividad. 
2.4.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 37501 ID bien/servicio:334669 $40,000.00 1.00 $40,000.00 
y perinatal Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: MICH Supervision en Impulsar la mejora 
continua de la atención del trabajo de parto y parto desde un 
enfoque humanizado basado en evidencia científica, mediante el 
cumplimiento de la normatividad. 
2.5.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25401 ID bien/servicio:328517 $8,000.00 40.00 $320,000.00 
y perinatal Materiales, accesorios y suministros medicos fuera de Cuadro 
Básico 
Descripción adicional: MICH. Balones Bakri. Balón hidrostático para 
control y manejo de la hemorragia 100% de silicon, para Hospitales 
Resolutivos de la Atención de la Emergencia Obst. Hosp de la 
Mujer: Zamora, Tacambaro, 
2.5.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25401 ID bien/servicio:328517 $8,000.00 17.00 $136,000.00 
y perinatal Materiales, accesorios y suministros medicos fuera de Cuadro 
Básico 
Descripción adicional: MICH Balones Bakri. Balón hidrostático para 
control y manejo de la hemorragia 100% de silicón, para Hospitales 
Resolutivos de la Atención de la Emergencia Obstétrica. 
2.5.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 33903 ID bien/servicio:334574 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
y perinatal Servicios integrales 
Descripción adicional: MICH. Capacitación en Fortalecer la 
capacidad de respuesta en atención de emergencias obstétricas, 
por medio de la implementación de equipos de respuesta inmediata 
y de la aplicación del Convenio Gen 
2.5.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 33903 ID bien/servicio:334574 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
y perinatal Servicios integrales 
Descripción adicional: MICH. Capacitación en Fortalecer la 
capacidad de respuesta en atención de emergencias obstétricas, 
por medio de la implementación de equipos de respuesta inmediata 
y de la aplicación del Convenio Gen 
2.5.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 37501 ID bien/servicio:334669 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
y perinatal Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: MICH Supervision en Fortalecer la capacidad 
de respuesta en atención de emergencias obstétricas, por medio de 
la implementación de equipos de respuesta inmediata y de la 
aplicación del Convenio Gener 
2.6.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 33903 ID bien/servicio:334574 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
y perinatal Servicios integrales 
Descripción adicional: MICH. Capacitación en Mejorar la cobertura 
de anticoncepción post evento obstétrico, a través de servicios de 
calidad, apegadas a la normatividad y criterios médicos de 
eligibilidad. 
2.6.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 33903 ID bien/servicio:334574 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
y perinatal Servicios integrales 
Descripción adicional: MICH. Capacitación en Mejorar la cobertura 
de anticoncepción post evento obstétrico, a través de servicios de 
calidad, apegadas a la normatividad y criterios médicos de 
eligibilidad. 
2.6.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 33903 ID bien/servicio:334574 $50,000.00 1.00 $50,000.00 


y perinatal 


Servicios integrales 
Descripción adicional: MICH. Capacitación en Mejorar la cobertura 
de anticoncepción post evento obstétrico, a través de servicios de 
calidad, apegadas a la normatividad y criterios médicos de 
eligibilidad. 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


Índice 


Clave PP - Clave PI - 
Nombre Pl 


Clave 
Partida 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Descripción del bien / servicio 


P.U. 


Cantidad 


Total 


2.6.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Mejorar la cobertura 
de anticoncepción post evento obstétrico, a través de servicios de 
calidad, apegadas a la normatividad y criterios médicos de 
eligibilidad. 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Implementar un 
protocolo de atención del puerperio, principalmente en casos de 
riesgo o complicaciones, mediante la articulación entre las redes de 
servicios y las consultas de 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Implementar un 
protocolo de atención del puerperio, principalmente en casos de 
riesgo o complicaciones, mediante la articulación entre las redes de 
servicios y las consultas de 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


37501 


ID bien/servicio:334669 

Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: MICH Supervision en Implementar un 
protocolo de atención del puerperio, principalmente en casos de 
riesgo o complicaciones, mediante la articulación entre las redes de 
servicios y las consultas de se 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Favorecer la atención 
humanizada de los casos de pérdida gestacional y la identificación 
oportuna de la depresión en el embarazo y posparto, por medio de 
acciones de sensibiliza 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Favorecer la atención 
humanizada de los casos de pérdida gestacional y la identificación 
oportuna de la depresión en el embarazo y posparto, por medio de 
acciones de sensibiliza 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


37501 


37504 


ID bien/servicio:334669 

Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: MICH Supervision en Favorecer la atención 
humanizada de los casos de pérdida gestacional y la identificación 
oportuna de la depresión en el embarazo y posparto, por medio de 
acciones de sensibilizaci 

ID bien/servicio:334670 

Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando 
Descripción adicional: MICH. Pasajes, hospedaje y alimentos para 
asistencia de la persona responsable de salud materna a reunión 
nacional. 


$40,000.00 


$20,000.00 


1.00 


1.00 


$40,000.00 


$20,000.00 


2.9.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Favorecer el apego 
inmediato y la lactancia materna voluntaria hasta los dos años de 
edad y como alimento exclusivo los primeros seis meses de vida, 
mediante la formación y actu 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


2.9.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Favorecer el apego 
inmediato y la lactancia materna voluntaria hasta los dos años de 
edad y como alimento exclusivo los primeros seis meses de vida, 
mediante la formación y actu 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


2.9.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


37501 


ID bien/servicio:334669 

Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: MICH Supervision en Favorecer el apego 
inmediato y la lactancia materna voluntaria hasta los dos años de 
edad y como alimento exclusivo los primeros seis meses de vida, 
mediante la formación y actual 


$40,000.00 


1.00 


$40,000.00 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice ole Ale Ea Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12101 ID bien/servicio:317804 $152,068.00 1.00 $152,068.00 
y perinatal Enfermera General Titulada A / Enfermera (o) 
Descripción adicional: MICH. Operativo en sala LPR realizando la 
totalidad de acciones, conforme a los seis procedimientos descritos 
en el lineamiento técnico. Adscrito a SLPR por 7 meses (1). 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12101 ID bien/servicio:317840 $246,659.00 1.00 $246,659.00 
y perinatal Médico General “A” / Médico General 
Descripción adicional: MICH. Gestor de entornos habilitantes. 
Adscrito a Hospital General Dr. Miguel Silva, por 7 meses. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12101 ID bien/servicio:317849 $114,191.00 1.00 $114,191.00 
y perinatal Partera Asistencial / Partera Técnica Profesional 
Descripción adicional: MICH. Operativo en sala LPR realizando la 
totalidad de acciones, conforme a los seis procedimientos descritos 
en el lineamiento técnico. Adscrito a SLPR por 7 meses (1). 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12101 ID bien/servicio:317849 $114,191.00 1.00 $114,191.00 
y perinatal Partera Asistencial / Partera Técnica Profesional 
Descripción adicional: MICH. Operativo en sala LPR realizando la 
totalidad de acciones, conforme a los seis procedimientos descritos 
en el lineamiento técnico. Adscrito a SLPR por 7 meses (1). 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12101 ID bien/servicio:317804 $152,068.00 1.00 $152,068.00 
y perinatal Enfermera General Titulada A / Enfermera (o) 
Descripción adicional: MICH. Operativo en sala LPR realizando la 
totalidad de acciones, conforme a los seis procedimientos descritos 
en el lineamiento técnico. Adscrito a SLPR por 7 meses (1). Periodo 
de contratación 01 (1 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12101 ID bien/servicio:317804 $152,068.00 1.00 $152,068.00 
y perinatal Enfermera General Titulada A / Enfermera (o) 
Descripción adicional: MICH. Operativo en sala LPR realizando la 
totalidad de acciones, conforme a los seis procedimientos descritos 
en el lineamiento técnico. Adscrito a SLPR por 7 meses (1). Periodo 
de contratación 01 (1) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12101 ID bien/servicio:317842 $246,764.00 1.00 $246,764.00 
y perinatal Médico General en Área Normativa / Médico Coordinador 
Descripción adicional: MICH. Rectoría en salud materna. Adscrito a 
SLPR por 7 meses (1). 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12101 ID bien/servicio:317840 $246,659.00 1.00 $246,659.00 
y perinatal Médico General “A” / Médico General 
Descripción adicional: MICH. Gestor de entornos habilitantes, 
Hospital General Dr. Miguel Silva, por 7 meses (1) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:317991 $105,756.00 1.00 $105,756.00 
y perinatal Médico General en Área Normativa / Médico Coordinador 
Descripción adicional: MICH. Responsable Estatal. Proyecto 
Prioritario, Adscrito a sitio Proyecto Prioritario, por 3 meses. (1) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:318001 $24,469.50 1.00 $24,469.50 
y perinatal Partera Asistencial / Partera Técnica Profesional 
Descripción adicional: MICH. Atención de trabajo de parto, parto y 
recuperación. Adscrito a SLPR por 1.5 meses. (1) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:317989 $105,711.00 1.00 $105,711.00 
y perinatal Médico General “A” / Médico General 
Descripción adicional: MICH. Atención de trabajo de parto, parto y 
recuperación. Adscrito a 2DA. SLPR por 3 meses (1) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:317989 $105,711.00 1.00 $105,711.00 
y perinatal Médico General “A” / Médico General 
Descripción adicional: MICH. Atención de trabajo de parto, parto y 
recuperación. Adscrito a 2DA. SLPR por 3 meses (1) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:318001 $24,469.50 1.00 $24,469.50 
y perinatal Partera Asistencial / Partera Técnica Profesional 
Descripción adicional: MICH. Atención de trabajo de parto, parto y 
recuperación. Adscrito a 2DA. SLPR por 1.5 meses (1) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:317948 $152,068.00 1.00 $152,068.00 


y perinatal 


Enfermera General Titulada A / Enfermera (0) 


Descripción adiciona 


: MICH. Adscrita a sala LPR, Hospital General 


Dr. Miguel Silva por 7 meses (1) 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice ole Ele aa Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:317948 $54,310.00 1.00 $54,310.00 
y perinatal Enfermera General Titulada A / Enfermera (o) 
Descripción adicional: MICH. Atención de trabajo de parto, parto y 
recuperación. Adscrito a SLPR por 2.5 meses. (1) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:317989 $105,711.00 1.00 $105,711.00 
y perinatal Médico General “A” / Médico General 
Descripción adicional: MICH. Atención de trabajo de parto, parto y 
recuperación. Adscrito a SLPR por 3 meses. (1) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:318001 $24,469.50 1.00 $24,469.50 
y perinatal Partera Asistencial / Partera Técnica Profesional 
Descripción adicional: MICH. Atención de trabajo de parto, parto y 
recuperación. Adscrito a SLPR por 1.5 meses. (1) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:317989 $105,711.00 1.00 $105,711.00 
y perinatal Médico General “A” / Médico General 
Descripción adicional: MICH. Atención de trabajo de parto, parto y 
recuperación. Adscrito a 2DA. SLPR por 3 meses (1) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:317948 $65,172.00 1.00 $65,172.00 
y perinatal Enfermera General Titulada A / Enfermera (0) 
Descripción adicional: MICH. Atención de trabajo de parto, parto y 
recuperación. Adscrito a 2DA. SLPR por 3 meses (1) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:317948 $65,172.00 1.00 $65,172.00 
y perinatal Enfermera General Titulada A / Enfermera (o) 
Descripción adicional: MICH. Atención de trabajo de parto, parto y 
recuperación. Adscrito a 2DA. SLPR por 3 meses (1) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:317919 $20,920.50 1.00 $20,920.50 
y perinatal Apoyo Administrativo en Salud -A5 / Traductores o interpretes 
Descripción adicional: MICH. Atención de trabajo de parto, parto y 
recuperación. Adscrito a 2DA. SLPR por 1.5 meses (1) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:317989 $88,092.50 1.00 $88,092.50 
y perinatal Médico General “A” / Médico General 
Descripción adicional: MICH. Atención de trabajo de parto, parto y 
recuperación. Adscrito a SLPR por 2.5 meses. (1) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:317948 $32,586.00 1.00 $32,586.00 
y perinatal Enfermera General Titulada A / Enfermera (0) 
Descripción adicional: MICH. Atención de trabajo de parto, parto y 
recuperación. Adscrito a SLPR por 1.5 meses. (1) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:317948 $54,310.00 1.00 $54,310.00 
y perinatal Enfermera General Titulada A / Enfermera (0) 
Descripción adicional: MICH. Atención de trabajo de parto, parto y 
recuperación. Adscrito a SLPR por 2.5 meses. (1 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:318001 $24,469.50 1.00 $24,469.50 
y perinatal Partera Asistencial / Partera Técnica Profesional 
Descripción adicional: MICH. Atención de trabajo de parto, parto y 
recuperación. Adscrito a 2DA. SLPR por 1.5 meses (1) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:317989 $105,711.00 1.00 $105,711.00 
y perinatal Médico General “A” / Médico General 
Descripción adicional: MICH. Atención de trabajo de parto, parto y 
recuperación. Adscrito a SLPR por 3 meses. (1) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:317948 $65,172.00 1.00 $65,172.00 
y perinatal Enfermera General Titulada A / Enfermera (0) 
Descripción adicional: MICH. Atención de trabajo de parto, parto y 
recuperación. Adscrito a 2DA. SLPR por 3 meses (1) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:317948 $152,068.00 1.00 $152,068.00 
y perinatal Enfermera General Titulada A / Enfermera (0) 
Descripción adicional: MICH. Adscrito a sala LPR, Hospital General 
Dr. Miguel Silva por 7 meses (1) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 21601 ID bien/servicio:318425 $960.00 1.00 $960.00 
y perinatal Atomizador 
Descripción adicional: MICH. Aditamentos en trabajo de parto y 
parto para SLPR #1 Difusor de esencias para aromaterapia. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 21601 ID bien/servicio:318425 $960.00 1.00 $960.00 


y perinatal 


Atomizador 
Descripción adiciona 


: MICH. Aditamentos en trabajo de parto y 


parto para SLPR #2 Difusor de esencias para aromaterapia 
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Índice ole Ele a Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 21601 ID bien/servicio:318485 $790.00 1.00 $790.00 
y perinatal Recipiente 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 
Recipiente cerrado para desinfección de material. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25401 ID bien/servicio:325441 $15,500.00 1.00 $15,500.00 
y perinatal Bomba de infusion 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 
Bomba de infusión con tripié. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25401 ID bien/servicio:329308 $161.00 1.00 $161.00 
y perinatal Recolector de punzocortantes (desechables) 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 
Recipiente rígido para punzocortantes. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25401 ID bien/servicio:329347 $3,000.00 5.00 $15,000.00 
y perinatal Ropa quirurgica 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #2 Bulto para atención al parto ( bulto quirúrgico). 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25401 ID bien/servicio:326516 $239.00 1.00 $239.00 
y perinatal Compresa 
Descripción adicional: MICH. Aditamentos en trabajo de parto y 
parto para SLPR #2 Compresas de gel para terapia frío/calor. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25401 ID bien/servicio:326388 $99.90 1.00 $99.90 
y perinatal Cinta metrica ahulada, graduada en cms. y mts. 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #1 Cinta métrica. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25401 ID bien/servicio:330392 $1,890.00 2.00 $3,780.00 
y perinatal Valvula dosificacion oxigeno (anestesia) 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 
Tomas de oxígeno (1 Kit). 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25401 ID bien/servicio:329345 $6,500.00 1.00 $6,500.00 
y perinatal Ropa hospitalaria 
Descripción adicional: MICH. Aditamentos en trabajo de parto y 
parto para SLPR #2 Fulares con arnés y argolla. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25401 ID bien/servicio:325442 $15,500.00 1.00 $15,500.00 
y perinatal Bomba de infusion 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 
Bomba de infusión con tripié. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25401 ID bien/servicio:329308 $161.00 1.00 $161.00 
y perinatal Recolector de punzocortantes (desechables) 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 
Recipiente rígido para punzocortantes. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25401 ID bien/servicio:326388 $99.90 1.00 $99.90 
y perinatal Cinta metrica ahulada, graduada en cms. y mts. 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #2 Cinta métrica 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25401 ID bien/servicio:330392 $1,890.00 2.00 $3,780.00 
y perinatal Valvula dosificacion oxigeno (anestesia) 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 
Tomas de oxígeno (1 Kit). 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25401 ID bien/servicio:329345 $6,500.00 1.00 $6,500.00 
y perinatal Ropa hospitalaria 
Descripción adicional: MICH. Aditamentos en trabajo de parto y 
parto para SLPR #1 Fulares con arnés y argolla. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25401 ID bien/servicio:329347 $3,000.00 5.00 $15,000.00 
y perinatal Ropa quirurgica 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #1 Bulto para atención al parto (bulto quirúrgico) . 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25401 ID bien/servicio:326516 $239.00 1.00 $239.00 
y perinatal Compresa 
Descripción adicional: MICH. Aditamentos en trabajo de parto y 
parto para SLPR #1 Compresas de gel para terapia frío/calor. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25501 ID bien/servicio:331038 $790.00 1.00 $790.00 


y perinatal 


Recipiente 
Descripción adiciona 


: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 


Recipiente cerrado para desinfección de material. 
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Índice ole ALE ENa Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 27101 ID bien/servicio:333176 $1,130.00 1.00 $1,130.00 
y perinatal Uniformes de trabajo 
Descripción adicional: MICH. Aditamentos -REBOZO- trabajo de 
parto y parto para SLPR #2 Rebozo. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 27101 ID bien/servicio:333176 $1,130.00 1.00 $1,130.00 
y perinatal Uniformes de trabajo 
Descripción adicional: MICH. Aditamentos -REBOZO- en trabajo de 
parto y parto para SLPR #1 Rebozo. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 27301 ID bien/servicio:333258 $420.00 2.00 $840.00 
y perinatal Colchoneta gimnasia 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 
Colchoneta o tapete anti-derrapantes para el piso 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 27301 ID bien/servicio:333258 $420.00 2.00 $840.00 
y perinatal Colchoneta gimnasia 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 
Colchoneta o tapete anti-derrapantes para el piso. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 27501 ID bien/servicio:333331 $287.00 1.00 $287.00 
y perinatal Cojin almohada 
Descripción adicional: MICH. Aditamentos en trabajo de parto y 
parto para SLPR #2 Cojín térmico de semillas. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 27501 ID bien/servicio:333331 $1,020.00 1.00 $1,020.00 
y perinatal Cojin almohada 
Descripción adicional: MICH Aditamentos en trabajo de parto y 
parto para SLPR #2 Cojín para lactancia materna. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 27501 ID bien/servicio:333331 $1,020.00 1.00 $1,020.00 
y perinatal Cojin almohada 
Descripción adicional: MICH. Aditamentos en trabajo de parto y 
parto para SLPR #1 Cojín para lactancia materna. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 27501 ID bien/servicio:333331 $287.00 1.00 $287.00 
y perinatal Cojin almohada 
Descripción adicional: MICH. Aditamentos en trabajo de parto y 
parto para SLPR #1 Cojín térmico de semillas. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 29201 ID bien/servicio:333768 $2,490.00 2.00 $4,980.00 
y perinatal Llave de paso grifo 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 
Tomas de agua (Pieza). 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 29201 ID bien/servicio:333768 $2,490.00 2.00 $4,980.00 
y perinatal Llave de paso grifo 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 
Tomas de agua (Pieza). 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 29201 ID bien/servicio:333746 $7,425.00 2.00 $14,850.00 
y perinatal Accesorios para sanitarios 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para Barandal fijo 
acero inoxidable / barras de sostén (SLPR #2) 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 29201 ID bien/servicio:333746 $7,425.00 2.00 $14,850.00 
y perinatal Accesorios para sanitarios 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para Barandal fijo 
acero inoxidable / barras de sostén (Sala LPR #1). 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 51101 ID bien/servicio:334742 $3,132.00 1.00 $3,132.00 
y perinatal Mesa auxiliar de metal 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 Mesa 
Pasteur. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 51101 ID bien/servicio:334742 $3,132.00 1.00 $3,132.00 
y perinatal Mesa auxiliar de metal 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 Mesa 
Pasteur. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 51101 ID bien/servicio:334710 $1,566.00 1.00 $1,566.00 
y perinatal Banco giratorio 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 
Banco giratorio. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 51101 ID bien/servicio:334710 $1,566.00 1.00 $1,566.00 


y perinatal 


Banco giratorio 
Descripción adiciona 
Banco giratorio. 


: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 
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Índice 


Clave PP - Clave PI - 
Nombre Pl 


Clave 
Partida 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Descripción del bien / servicio 


P.U. 


Cantidad 


Total 


3.1.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


51901 


ID bien/servicio:335398 

Lampara pie 

Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #1 Lámpara de haz dirigible. 


$22,660.00 


1.00 


$22,660.00 


3.1.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


51901 


ID bien/servicio:335480 

Purificador domestico agua 

Descripción adicional: MICH. Aditamentos en trabajo de parto y 
parto para SLPR #1 Dispensador de agua purificada o líquidos 
claros. 


$4,400.00 


1.00 


$4,400.00 


3.1.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


51901 


ID bien/servicio:335496 

Reloj pared 

Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #2 Reloj de pared. 


$395.00 


1.00 


$395.00 


3.1.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


51901 


ID bien/servicio:335496 
Reloj pared 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #1 Reloj de pared. 


$395.00 


1.00 


$395.00 


3.1.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


51901 


ID bien/servicio:335398 
Lampara pie 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #2 Lámpara de haz dirigible. 


$22,660.00 


1.00 


$22,660.00 


3.1.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


51901 


ID bien/servicio:335480 

Purificador domestico agua 

Descripción adicional: MICH. Aditamentos en trabajo de parto y 
parto para SLPR #2 Dispensador de agua purificada o líquidos 
claros. 


$4,400.00 


1.00 


$4,400.00 


3.1.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


53101 


ID bien/servicio:335889 

Aparato ciclomasaje (equipo medico quirurgico) 

Descripción adicional: MICH. Aditamentos en trabajo de parto y 
parto para SLPR #2 Kit básico de masaje 


$480.00 


1.00 


$480.00 


3.1.1.1 


3.1.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


53101 


53101 


ID bien/servicio:336008 

Banco laboratorio (equipo medico quirurgico) 

Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 
Banco en “C” 

ID bien/servicio:337163 

Mesa prenatal (equipo medico quirurgico) 

Descripción adicional: MICH. Mesa obstétrica para atención de 

parto humanizado. PARA IMPLEMENTACION Y FORTALECER LAS 
SALAS DE LABOR-PARTO-RECUPERACION DE LOS 
HOSPITALES GENERALES/ INTEGRALES-COMUNITARIOS 


$790.00 


$32,763.50 


1.00 


4.00 


$790.00 


$131,054.00 


3.1.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


53101 


ID bien/servicio:337729 

Tripie porta suero (equipo medico quirurgico) 

Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 
Tripié / porta soluciones. 


$1,863.00 


2.00 


$3,726.00 


3.1.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


53101 


ID bien/servicio:336808 

Fonodetector Portatil de Latidos Fetales. Equipo portátil, que 
permite la localización y amplificación del latido cardiaco fetal, con 
fines de diagnóstico, por método no invasivo, por efecto doppler 
pulsado. Con las siguientes características, seleccionables de 
acuerdo a necesidades de las unidades médicas: transductor para 
uso específico en obstetricia; con despliegue digital en pantalla de 
la frecuencia cardiaca fetal y señal visual de latido cardiaco. Que 
opere con baterías recargables o desechables. Indicación en 
pantalla de batería baja. Apagado automático. Bocina. Control de 
volumen variable. Procesado de autocorrelación. 

Descripción adicional: MICH. Fonodetector de Latidos Fetales que 
permite la localización y amplificación del latido cardiaco fetal, con 
fines de diagnóstico, por método no invasivo, para el 1er nivel de 
atención y SLPR 


$3,100.00 


70.00 


$217,000.00 


3.1.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


53101 


ID bien/servicio:336008 

Banco laboratorio (equipo medico quirurgico) 

Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 
Banco de altura 


$1,107.00 


2.00 


$2,214.00 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice el Ele a Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:336008 $1,107.00 2.00 $2,214.00 
y perinatal Banco laboratorio (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 
Banco de altura. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:336974 $17,644.50 1.00 $17,644.50 
y perinatal Lampara emergencia quirofano (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #1 Lámpara de emergencias portátil. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:335889 $480.00 1.00 $480.00 
y perinatal Aparato ciclomasaje (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. Aditamentos en trabajo de parto y 
parto para SLPR #1 Kit básico de masaje. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:336131 $71,000.00 1.00 $71,000.00 
y perinatal Cama clinica (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. CAM Mobiliario general para SLPR #2 
Mesa obstétrica para parto vertical 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:336008 $790.00 1.00 $790.00 
y perinatal Banco laboratorio (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 
Banco en “C”. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:336131 $71,000.00 1.00 $71,000.00 
y perinatal Cama clinica (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 Mesa 
obstétrica para parto vertical. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:337729 $1,863.00 2.00 $3,726.00 
y perinatal Tripie porta suero (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 
Tripié / porta soluciones. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:336957 $288.00 2.00 $576.00 
y perinatal Juego de pelotas de vinil. Consta de los siguientees elementos: 
forma y tamaño. Las especificaciones de cada uno de los elementos 
señalados, serán determinadas por las unidades médicas de 
acuerdo a sus necesidades. 
Descripción adicional: MICH. Aditamentos en trabajo de parto y 
parto para SLPR #1 Pelota kinésica. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:336974 $17,644.50 1.00 $17,644.50 
y perinatal Lampara emergencia quirofano (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #2 Lámpara de emergencias portátil. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:336957 $288.00 2.00 $576.00 
y perinatal Juego de pelotas de vinil. Consta de los siguientees elementos: 
forma y tamaño. Las especificaciones de cada uno de los elementos 
señalados, serán determinadas por las unidades médicas de 
acuerdo a sus necesidades. 
Descripción adicional: MICH. Aditamentos en trabajo de parto y 
parto para SLPR #2 Pelota kinésica. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:339252 $760.00 1.00 $760.00 
y perinatal Esfigmomanometro (Instrumental y Equipo Médico) 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #2 Esfigmomanómetro. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:342792 $105.30 1.00 $105.30 
y perinatal Tijera De Disección. Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #2 Tijera mayo recta 17 cm. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:340614 $176.85 2.00 $353.70 
y perinatal Pinza de Hemostasia. Pinza Rochester Ochsner o Kocher- Ochsner, 
curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm. 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #1 Pinzas Rochester-Pean curva 20 cm. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:337951 $209.25 1.00 $209.25 


y perinatal 


Amniotomo (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #1 Amniotomo. 
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Índice el ALE a Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:339821 $32,800.00 2.00 $65,600.00 
y perinatal Lampara (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 
Lámparas con regulador de intensidad. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:338633 $89.10 2.00 $178.20 
y perinatal Cirugía Plástica y Reconstructiva Pediátrica. Pinza de disección 
Cushing recta, fina, sin dientes, estrías transversales. Longitud 200 
mm. 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #1 Pinza de disección 20 cm. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:339821 $32,800.00 2.00 $65,600.00 
y perinatal Lampara (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 
Lámparas con regulador de intensidad. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:342792 $105.30 1.00 $105.30 
y perinatal Tijera De Disección. Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #1 Tijera mayo recta 17 cm. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:338633 $89.10 2.00 $178.20 
y perinatal Cirugía Plástica y Reconstructiva Pediátrica. Pinza de disección 
Cushing recta, fina, sin dientes, estrías transversales. Longitud 200 
mm. 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #2 Pinza de disección 20 cm. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:342839 $420.00 1.00 $420.00 
y perinatal Tijera episiotomia (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
arto para SLPR #2 Tijera de episiotomia Braun 22 cm. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:341003 $1,555.20 1.00 $1,555.20 
y perinatal Pinza Para Material Diverso. Pinza para traslado de instrumental o 
material estéril, longitud de 240 a 260 mm. 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #2 Pinzas de traslado. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:342839 $420.00 1.00 $420.00 
y perinatal Tijera episiotomia (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #1 Tijera de episiotomía Braun 22 cm. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:340614 $176.85 2.00 $353.70 
y perinatal Pinza de Hemostasia. Pinza Rochester Ochsner o Kocher- Ochsner, 
curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm. 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #2 Pinzas Rochester-Pean curva 20 cm. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:338712 $1,390.50 2.00 $2,781.00 
y perinatal Cubetas. Para órganos de autopsia. Con soporte de acero 
inoxidable y carretillas de hule. Capacidad: 15.2 litros (4 galones). 
Pieza. 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 
Cubetas rodables. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:339252 $760.00 1.00 $760.00 
y perinatal Esfigmomanometro (Instrumental y Equipo Médico) 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para _SLPR #1 Esfigmomanómetro. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:338712 $1,390.50 2.00 $2,781.00 
y perinatal Cubetas. Para órganos de autopsia. Con soporte de acero 
inoxidable y carretillas de hule. Capacidad: 15.2 litros (4 galones). 
Pieza. 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 
Cubetas rodables. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:341299 $144.45 1.00 $144.45 


y perinatal 


Porta aguja de uso general. Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin 
ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. 

Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #1 Porta aguja Mayo-Hegar 18 cm. 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


Índice 


Clave PP - Clave PI - 
Nombre Pl 


Clave 


Partida 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Descripción del bien / servicio 


P.U. 


Cantidad 


Total 


3.1.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


53201 


ID bien/servicio:341003 

Pinza Para Material Diverso. Pinza para traslado de instrumental o 
material estéril, longitud de 240 a 260 mm. 

Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #1 Pinzas de traslado. 


$1,555.20 


1.00 


$1,555.20 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


53201 


ID bien/servicio:337951 

Amniotomo (equipo medico quirurgico) 

Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #2 Amniotomo. 


$209.25 


1.00 


$209.25 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Fortalecer la 
referencia y contrarreferencia oportuna durante el embarazo, trabajo 
de parto y puerperio, por medio de la articulación de los diferentes 
niveles de atención. 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


37501 


ID bien/servicio:334669 

Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: MICH Supervision en Fortalecer la referencia 
y contrarreferencia oportuna durante el embarazo, trabajo de parto y 
puerperio, por medio de la articulación de los diferentes niveles de 
atención. 


$30,000.00 


1.00 


$30,000.00 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Garantizar la atención 
de la salud materna de mujeres migrantes o en contextos de 
desastres, por medio de la identificación y referencia oportuna. 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


37501 


ID bien/servicio:334669 

Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: MICH Supervision en Garantizar la atención 
de la salud materna de mujeres migrantes o en contextos de 
desastres, por medio de la identificación y referencia oportuna. 


$30,000.00 


1.00 


$30,000.00 


3.5.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Impulsar la 
prevención, estudio y seguimiento de la morbilidad materna severa, 
mediante el análisis de casos en los comités correspondientes. 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


3.5.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


37501 


ID bien/servicio:334669 

Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: MICH Supervision en Impulsar la prevención, 
estudio y seguimiento de la morbilidad materna severa, mediante el 
análisis de casos en los comités correspondientes. 


$30,000.00 


1.00 


$30,000.00 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


12201 


ID bien/servicio:317991 

Médico General en Área Normativa / Médico Coordinador 
Descripción adicional: MICH. Responsable Estatal. S. Materna, 
Adscrito a Oficinas Centrales, por 3 meses. (1) 


$105,756.00 


1.00 


$105,756.00 


3.6.1.1 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


37501 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Garantizar el estudio 
y seguimiento de la mortalidad materna, mediante el análisis y 
vigilancia del cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los 
comités correspondientes. 

ID bien/servicio:334669 

Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: MICH Supervision en Garantizar el estudio y 
seguimiento de la mortalidad materna, mediante el análisis y 
vigilancia del cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los 
comités correspondientes. 


$50,000.00 


$44,000.00 


1.00 


1.00 


$50,000.00 


$44,000.00 


Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: 


$9,621,780.55 


Total del programa: Salud Materna 


$9,621,780.55 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 


Autorizado, Rechazado. 


Clave PP - Clave PI - 


males Nombre Pl 


Clave 
Partida 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Descripción del bien / servicio 


P.U. 


Cantidad 


Total 


1.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Promover los 
beneficios de la atención pregestacional y control prenatal para la 
prevención de los defectos al nacimiento y detección del riesgo 
perinatal. 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


1.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Promover los 
beneficios de la atención pregestacional y control prenatal para la 
prevención de los defectos al nacimiento y detección del riesgo 
perinatal. 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


1.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


37501 


ID bien/servicio:334669 

Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: MICH Supervision en Promover los 
beneficios de la atención pregestacional y control prenatal para la 
prevención de los defectos al nacimiento y detección del riesgo 
perinatal. 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


1.2.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capcitación en Favorecer la 
alimentación con leche humana desde el nacimiento, exclusiva 
hasta los seis meses y complementaria hasta los dos años de edad, 
así como la donación de leche humana e 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


1.2.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capcitación en Favorecer la 
alimentación con leche humana desde el nacimiento, exclusiva 
hasta los seis meses y complementaria hasta los dos años de edad, 
así como la donación de leche humana e 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


1.2.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capcitación en Favorecer la 
alimentación con leche humana desde el nacimiento, exclusiva 
hasta los seis meses y complementaria hasta los dos años de edad, 
así como la donación de leche humana e 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


1.2.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


1.3.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


37501 


26102 


ID bien/servicio:334669 

Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: MICH Supervision en Favorecer la 
alimentación con leche humana desde el nacimiento, exclusiva 
hasta los seis meses y complementaria hasta los dos años de edad, 
así como la donación de leche humana en 

ID bien/servicio:332999 

Gasolina 

Descripción adicional: MICH. Combustibles, lubricantes y aditivos 
para vehículos terrestres, aéreos , marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a servicios públicos y la operación de programas 
públicos. 


$50,000.00 


$30,000.00 


1.00 


1.00 


$50,000.00 


$30,000.00 


1.3.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH Capacitación en Favorecer la 
alimentación de la persona recién nacida con leche humana en 
contextos de desastre y migración, mediante actividades 
específicas de información. 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 


1.3.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 
y perinatal 


33903 


ID bien/servicio:334574 

Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Favorecer la 
alimentación de la persona recién nacida con leche humana en 
contextos de desastre y migración, mediante actividades 
específicas de información. 


$50,000.00 


1.00 


$50,000.00 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice ol LE ENa Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 37501 ID bien/servicio:334669 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
y perinatal Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: MICH Supervision en Favorecer la atención 
inmediata de la persona recién nacida por personal capacitado en 
reanimación neonatal y la identificación temprana de recién nacidos 
de riesgo para la refere 
2.2.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 33903 ID bien/servicio:334574 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
y perinatal Servicios integrales 
Descripción adicional: MICH. Capacitación en Favorecer el contacto 
piel con piel, el apego inmediato, el alojamiento conjunto y el inicio 
de la lactancia dentro de la primera hora de vida, a través 
cumplimiento de los crit 
2.3.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 35401 ID bien/servicio:334607 $41,500.00 26.00 $1,079,000.00 
y perinatal Servicios de mantenimiento de equipo e instrumental medico 
Descripción adicional: MICH. Mantenimiento preventivo de 26 
equipos de emisiones otoacústicas para tamizaje auditivo neonatal 
2.3.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 37501 ID bien/servicio:334669 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
y perinatal Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: MICH Supervision en Promover la detección 
de hipoacusia y enfermedades congénitas del metabolismo a través 
del tamiz neonatal y la confirmación del diagnóstico de casos 
sospechosos, dentro del primer 
2.4.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 33903 ID bien/servicio:334574 $393,300.00 1.00 $393,300.00 
y perinatal Servicios integrales 
Descripción adicional: MICH. Servicio de paquetería y/o para el 
traslado de muestras de tamiz metabólico neonatal de 9 sitios de 
recolección al laboratorio de procesamiento. 
2.5.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25501 ID bien/servicio:330742 $300.00 8.00 $2,400.00 
y perinatal Materiales, accesorios y suministros de laboratorio fuera de Cuadro 
Básico 
Descripción adicional: MICH vaso de precipitado de 500 ml. 
(Banco de Leche del Hospital de la Mujer de Morelia) 
2.5.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25501 ID bien/servicio:330742 $700.00 2.00 $1,400.00 
y perinatal Materiales, accesorios y suministros de laboratorio fuera de Cuadro 
Básico 
Descripción adicional: MICH hielera para transporte de leche para 
10 litros (Banco de Leche del Hospital de la Mujer de Morelia) 
2.5.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25501 ID bien/servicio:330742 $600.00 4.00 $2,400.00 
y perinatal Materiales, accesorios y suministros de laboratorio fuera de Cuadro 
Básico 
Descripción adicional: MICHcapsula de porcelana 60 ml. (Banco de 
Leche del Hospital de la Mujer de Morelia) 
2.5.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25501 ID bien/servicio:330742 $200.00 20.00 $4,000.00 
y perinatal Materiales, accesorios y suministros de laboratorio fuera de Cuadro 
Básico 
Descripción adicional: MICH caja de plastico capacidad de 10 litros 
para translado de leche a los servicios (Banco de Leche del Hospital 
de la Mujer de Morelia 
2.5.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25501 ID bien/servicio:330742 $800.00 2.00 $1,600.00 
y perinatal Materiales, accesorios y suministros de laboratorio fuera de Cuadro 
Básico 
Descripción adicional: MICH hielera para transporte de leche para 
20 litros (Banco de Leche del Hospital de la Mujer de Morelia) 
2.5.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25501 ID bien/servicio:330742 $9.00 300.00 $2,700.00 
y perinatal Materiales, accesorios y suministros de laboratorio fuera de Cuadro 
Básico 
Descripción adicional: MICH campana de durham 6 x 35 mm. 
(Banco de Leche del Hospital de la Mujer de Morelia) 
2.5.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25501 ID bien/servicio:330742 $200.00 8.00 $1,600.00 


y perinatal 


Materiales, accesorios y suministros de laboratorio fuera de Cuadro 
Básico 

Descripción adicional: MICH vaso de precipitado de 250 ml. (Banco 
de Leche del Hospital de la Mujer de Morelia) 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice o nN LE Ga Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.5.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25501 ID bien/servicio:330742 $200.00 8.00 $1,600.00 
y perinatal Materiales, accesorios y suministros de laboratorio fuera de Cuadro 
Básico 
Descripción adicional: MICH matraz erlen meyer de 500 ml. (Banco 
de Leche del Hospital de la Mujer de Morelia) 
2.5.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25501 ID bien/servicio:330742 $450.00 4.00 $1,800.00 
y perinatal Materiales, accesorios y suministros de laboratorio fuera de Cuadro 
Básico 
Descripción adicional: MICH matraz volumetrico de 250 ml. (Banco 
de Leche del Hospital de la Mujer de Morelia) 
2.5.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25501 ID bien/servicio:330742 $700.00 4.00 $2,800.00 
y perinatal Materiales, accesorios y suministros de laboratorio fuera de Cuadro 
Básico 
Descripción adicional: MICH matraz volumetrico de 500 ml. (Banco 
de Leche del Hospital de la Mujer de Morelia) 
2.5.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25501 ID bien/servicio:330742 $2,700.00 2.00 $5,400.00 
y perinatal Materiales, accesorios y suministros de laboratorio fuera de Cuadro 
Básico 
Descripción adicional: MICH pipeta autometica volumen variable 
100-1000 microlitros (Banco de Leche del Hospital de la Mujer de 
Morelia) 
2.5.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25501 ID bien/servicio:330742 $2,300.00 8.00 $18,400.00 
y perinatal Materiales, accesorios y suministros de laboratorio fuera de Cuadro 
Básico 
Descripción adicional: MICH termometro de vastago (Banco de 
Leche del Hospital de la Mujer de Morelia) 
2.5.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 25501 ID bien/servicio:330742 $2,300.00 2.00 $4,600.00 
y perinatal Materiales, accesorios y suministros de laboratorio fuera de Cuadro 
Básico 
Descripción adicional: MICH pipeta autometica volumen variable 5- 
50 microlitros (Banco de Leche del Hospital de la Mujer de Morelia) 
2.5.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 33903 ID bien/servicio:334574 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
y perinatal Servicios integrales 
Descripción adicional: MICH. Capacitación en Promover la 
alimentación exclusiva con leche humana de las personas recién 
nacidas prematuras y/o enfermas. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 21101 ID bien/servicio:318139 $110.00 1.00 $110.00 
y perinatal Cojin sello 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #2 Cojín de sello (Pieza). 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 21101 ID bien/servicio:318120 $220.00 1.00 $220.00 
y perinatal Cesto basura 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 Bote 
de basura 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 21101 ID bien/servicio:318120 $220.00 1.00 $220.00 
y perinatal Cesto basura 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 Bote 
de basura. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 21101 ID bien/servicio:318105 $405.00 6.00 $2,430.00 
y perinatal Carpetas para expediente medico 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 
Carpeta porta-expedientes 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 21101 ID bien/servicio:318139 $110.00 1.00 $110.00 
y perinatal Cojin sello 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #1 Cojín de sello (Pieza). 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 21101 ID bien/servicio:318105 $405.00 6.00 $2,430.00 
y perinatal Carpetas para expediente medico 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 
Carpeta porta-expedientes 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 27501 ID bien/servicio:333334 $1,540.00 1.00 $1,540.00 


y perinatal 


Cortinas para baño 
Descripción adiciona 


: MICH. Mobiliario general para SLPR Cortinas 


plegables antibaterianas. 
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3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 27501 ID bien/servicio:333334 $1,540.00 1.00 $1,540.00 
y perinatal Cortinas para baño 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 
Cortinas plegables antibaterianas. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 29201 ID bien/servicio:333776 $37.80 25.00 $945.00 
y perinatal Perilla 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #2 Perilla. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 29201 ID bien/servicio:333776 $37.80 25.00 $945.00 
y perinatal Perilla 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #1 Perilla. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 51101 ID bien/servicio:334732 $8,687.25 1.00 $8,687.25 
y perinatal Gabinete universal 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 
Gabinete universal. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 51101 ID bien/servicio:334790 $750.00 1.00 $750.00 
y perinatal Silla 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 Silla 
para acompañante. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 51101 ID bien/servicio:334732 $8,687.25 1.00 $8,687.25 
y perinatal Gabinete universal 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 
Gabinete universal 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 51101 ID bien/servicio:334790 $750.00 1.00 $750.00 
y perinatal Silla 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 Silla 
para acompañante. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 51101 ID bien/servicio:334697 $3,330.00 1.00 $3,330.00 
y perinatal Anaquel para indices medicos (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 
Mueble para guarda de equipo e insumos 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 51101 ID bien/servicio:334697 $3,330.00 1.00 $3,330.00 
y perinatal Anaquel para indices medicos (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 
Mueble para guarda de equipo e insumos. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:335953 $1,080.00 2.00 $2,160.00 
y perinatal Aparato resucitador (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #2 Resucitador para recién nacidos balón-válvula- 
mascarilla. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:335981 $3,368.25 1.00 $3,368.25 
y perinatal Aspirador portátil para succión contínua. Equipo rodable para 
aspiración continua de líquidos y otros fluidos. Con las siguientes 
características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las 
unidades médicas: capacidad de succión, manovacuómetro con 
escala en mm de Hg. Flujo. Panel de control para: encendido y 
apagado, graduación del nivel de succión. Motor silencioso, con 
sistema de aislamiento a prueba de agua. Gabinete o base rodable 
con sistema de freno en al menos dos ruedas. Sistema de 
seguridad que evite rebosamiento de líquidos. 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 
Aspirador portátil para succión regulable 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:337312 $882.90 1.00 $882.90 


y perinatal 


Oximetro (equipo me! 


dico quirúrgico ) 


Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #2 Oxímetro de pulso neonatal. 
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3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:336808 $4,000.00 10.00 $40,000.00 
y perinatal Fonodetector Portatil de Latidos Fetales. Equipo portátil, que 
permite la localización y amplificación del latido cardiaco fetal, con 
fines de diagnóstico, por método no invasivo, por efecto doppler 
pulsado. Con las siguientes características, seleccionables de 
acuerdo a necesidades de las unidades médicas: transductor para 
uso específico en obstetricia; con despliegue digital en pantalla de 
la frecuencia cardiaca fetal y señal visual de latido cardiaco. Que 
opere con baterías recargables o desechables. Indicación en 
pantalla de batería baja. Apagado automático. Bocina. Control de 
volumen variable. Procesado de autocorrelación. 
Descripción adicional: MICH Fonodetector portátil de latidos fetales 
ara SLPR 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:336751 $9,264.15 1.00 $9,264.15 
y perinatal Estuche diagnostico (jgo. de) (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #2 Estuche diagnóstico. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:336751 $9,264.15 1.00 $9,264.15 
y perinatal Estuche diagnostico (jgo. de) (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para _SLPR #1 Estuche diagnóstico 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:336808 $4,000.00 20.00 $80,000.00 
y perinatal Fonodetector Portatil de Latidos Fetales. Equipo portátil, que 
permite la localización y amplificación del latido cardiaco fetal, con 
fines de diagnóstico, por método no invasivo, por efecto doppler 
pulsado. Con las siguientes características, seleccionables de 
acuerdo a necesidades de las unidades médicas: transductor para 
uso específico en obstetricia; con despliegue digital en pantalla de 
la frecuencia cardiaca fetal y señal visual de latido cardiaco. Que 
opere con baterías recargables o desechables. Indicación en 
pantalla de batería baja. Apagado automático. Bocina. Control de 
volumen variable. Procesado de autocorrelación. 
Descripción adicional: MICH Fonodetector portátil de latidos fetales 
para Centros de Salud del primer nivel de atención 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:336927 $1,523.75 1.00 $1,523.75 
y perinatal Infantometro 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 
Báscula / infantómetro para RN 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:337312 $882.90 1.00 $882.90 
y perinatal Oximetro (equipo medico quirúrgico ) 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #1 Oxímetro de pulso neonatal. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:336808 $3,528.90 1.00 $3,528.90 
y perinatal Fonodetector Portatil de Latidos Fetales. Equipo portátil, que 
permite la localización y amplificación del latido cardiaco fetal, con 
fines de diagnóstico, por método no invasivo, por efecto doppler 
pulsado. Con las siguientes características, seleccionables de 
acuerdo a necesidades de las unidades médicas: transductor para 
uso específico en obstetricia; con despliegue digital en pantalla de 
la frecuencia cardiaca fetal y señal visual de latido cardiaco. Que 
opere con baterías recargables o desechables. Indicación en 
pantalla de batería baja. Apagado automático. Bocina. Control de 
volumen variable. Procesado de autocorrelación. 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para_SLPR #2 Fonodetector / Doppler 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:335953 $1,080.00 2.00 $2,160.00 
y perinatal Aparato resucitador (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #1 Resucitador para recién nacidos balón-válvula- 
mascarilla 


Índice Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 


Presupuestación \ Ramo 12 \ Reporte de Ramo 12 
Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 
28/11/2022 08:00:08 p. m. Página 58 / 94 


Sistema de Información para la Administración del i NI SAI UD 
ondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud KS 


S | A F FAS PE Pública en las Entidades Federativas NA SECRETARÍA DE SALUD 


Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


a lada Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:335981 $3,368.25 1.00 $3,368.25 
y perinatal Aspirador portátil para succión contínua. Equipo rodable para 
aspiración continua de líquidos y otros fluidos. Con las siguientes 
características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las 
unidades médicas: capacidad de succión, manovacuómetro con 
escala en mm de Hg. Flujo. Panel de control para: encendido y 
apagado, graduación del nivel de succión. Motor silencioso, con 
sistema de aislamiento a prueba de agua. Gabinete o base rodable 
con sistema de freno en al menos dos ruedas. Sistema de 
seguridad que evite rebosamiento de líquidos. 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1 
Aspirador portátil para succión regulable 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 ID bien/servicio:336355 $204,200.00 1.00 $204,200.00 
y perinatal Cuna de calor radiante con fototerapia opcional. Equipo 
electromédico con ruedas, que permite controlar manualmente y por 
servocontrol, el ambiente térmico del paciente en estado crítico en 
un medio abierto. Con las siguientes características, seleccionables 
de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: elemento 
de calentamiento para proporcionar una temperatura no mayor de 
39°C tipo radiante; regulador para estabilizar la temperatura del 
paciente. Controles: las unidades médicas seleccionarán de 
acuerdo a sus necesidades: temperatura manual y servocontrolada. 
Alarmas: las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus 
necesidades: alarma de operación. Con alarma audible y visible 
para alta y baja temperatura, falla de corriente eléctrica y de 
verificación de la condición del paciente. Monitoreo de parámetros: 
las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: 
Indicador digital de temperatura seleccionada y monitorizada de 
piel; temperatura seleccionada y monitorizada del colchón de gel; 
control de corte automático por alta temperatura. Despliegue de 
mensajes de alerta en español o con signos convencionales en el 
panel de control. Lámpara para fototerapia: las unidades médicas 
seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: a los lados del 
radiador de la cuna, con contador de horas para registro de tiempo 
de exposición del paciente y de vida útil de la lámpara, longitud de 
onda dentro del rango de 400 a 550 nm, vida útil de 1,000 horas 
como mínimo. Calefacción: las unidades médicas seleccionarán de 
acuerdo a sus necesidades: con elemento de calefacción, con 
indicador de potencia. Altura libre del piso al elemento calefactor. 
Cuna: las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus 
necesidades: limitada en los cuatro lados, con paneles 
transparentes, abatibles para tener acceso completo al neonato que 
permita la toma de radiografías, con charola para chasis de rayos X, 
con sistema que permita dar posición al neonato en Trendelemburg 
y contra Trendelemburg. Unidad de tipo móvil con ruedas y freno en 
al menos dos de ellas, con soporte de altura variable. Base: las 
unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: 
charola para monitor, puerto de entrada de oxígeno, para cilindro o 
toma mural, con soporte para cilindro de oxígeno, flujómetro y 
regulador. Con cajones. Unidad de succión con soporte y 
manómetro de vacío integrado al equipo. Sistema de humidificación. 
Portasuero. Monitor: las unidades médicas seleccionarán de 
acuerdo a sus necesidades: integrado o interconstruido. Despliegue 
de curvas de ECG y pletismografía como mínimo. Con alarmas 
audibles y visibles para alteraciones en: frecuencia cardiaca, 
frecuencia respiratoria y oximetría de pulso, con pantalla a color de 
tecnología LCD de matriz activa o TFT o TRC. 
Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 Cuna 
de calor radiante 
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Clave PP - Clave PI - Clave 


nales Nombre Pl Partida 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad 


Total 


3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 
y perinatal 


ID bien/servicio:336355 $204,200.00 1.00 
Cuna de calor radiante con fototerapia opcional. Equipo 
electromédico con ruedas, que permite controlar manualmente y por 
servocontrol, el ambiente térmico del paciente en estado crítico en 
un medio abierto. Con las siguientes características, seleccionables 
de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: elemento 
de calentamiento para proporcionar una temperatura no mayor de 
39°C tipo radiante; regulador para estabilizar la temperatura del 
paciente. Controles: las unidades médicas seleccionarán de 
acuerdo a sus necesidades: temperatura manual y servocontrolada. 
Alarmas: las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus 
necesidades: alarma de operación. Con alarma audible y visible 
para alta y baja temperatura, falla de corriente eléctrica y de 
verificación de la condición del paciente. Monitoreo de parámetros: 
las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: 
Indicador digital de temperatura seleccionada y monitorizada de 
piel; temperatura seleccionada y monitorizada del colchón de gel; 
control de corte automático por alta temperatura. Despliegue de 
mensajes de alerta en español o con signos convencionales en el 
panel de control. Lámpara para fototerapia: las unidades médicas 
seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: a los lados del 
radiador de la cuna, con contador de horas para registro de tiempo 
de exposición del paciente y de vida útil de la lámpara, longitud de 
onda dentro del rango de 400 a 550 nm, vida útil de 1,000 horas 
como mínimo. Calefacción: las unidades médicas seleccionarán de 
acuerdo a sus necesidades: con elemento de calefacción, con 
indicador de potencia. Altura libre del piso al elemento calefactor. 
Cuna: las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus 
necesidades: limitada en los cuatro lados, con paneles 
transparentes, abatibles para tener acceso completo al neonato que 
permita la toma de radiografías, con charola para chasis de rayos X, 
con sistema que permita dar posición al neonato en Trendelemburg 
y contra Trendelemburg. Unidad de tipo móvil con ruedas y freno en 
al menos dos de ellas, con soporte de altura variable. Base: las 
unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: 
charola para monitor, puerto de entrada de oxígeno, para cilindro o 
toma mural, con soporte para cilindro de oxígeno, flujómetro y 
regulador. Con cajones. Unidad de succión con soporte y 
manómetro de vacío integrado al equipo. Sistema de humidificación. 
Portasuero. Monitor: las unidades médicas seleccionarán de 
acuerdo a sus necesidades: integrado o interconstruido. Despliegue 
de curvas de ECG y pletismografía como mínimo. Con alarmas 
audibles y visibles para alteraciones en: frecuencia cardiaca, 
frecuencia respiratoria y oximetría de pulso, con pantalla a color de 
tecnología LCD de matriz activa o TFT o TRC. 

Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #1Cuna 
de calor radiante 


$204,200.00 


3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 
y perinatal 


ID bien/servicio:336926 $1,523.75 1.00 
Infantometro 

Descripción adicional: MICH. Mobiliario general para SLPR #2 

Báscula / infantómetro para RN 


$1,523.75 


3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53101 
y perinatal 


ID bien/servicio:336808 $3,528.90 1.00 
Fonodetector Portatil de Latidos Fetales. Equipo portátil, que 
permite la localización y amplificación del latido cardiaco fetal, con 
fines de diagnóstico, por método no invasivo, por efecto doppler 
pulsado. Con las siguientes características, seleccionables de 
acuerdo a necesidades de las unidades médicas: transductor para 
uso específico en obstetricia; con despliegue digital en pantalla de 
la frecuencia cardiaca fetal y señal visual de latido cardiaco. Que 
opere con baterías recargables o desechables. Indicación en 
pantalla de batería baja. Apagado automático. Bocina. Control de 
volumen variable. Procesado de autocorrelación. 

Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #1 Fonodetector / Doppler 


$3,528.90 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice ol Ele Ga Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:342985 $157.00 2.00 $314.00 
y perinatal Tijera umbilical (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #2 Onfalotomo. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:342985 $157.00 2.00 $314.00 
y perinatal Tijera umbilical (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para_SLPR #1 Onfalotomo. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:339402 $233.55 1.00 $233.55 
y perinatal Estetoscopio (instrumental de laboratorio) 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para _ SLPR #1 Estetoscopio biauricular 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:340604 $152.55 1.00 $152.55 
y perinatal Pinza de Hemostasia. Pinza Pean o Rochester Pean, recta, estrías 
transversales, longitud de 180 a 185 mm. 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para _SLPR #1 Pinzas Rochester-Pean curva 18 cm 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:340604 $152.55 1.00 $152.55 
y perinatal Pinza de Hemostasia. Pinza Pean o Rochester Pean, recta, estrías 
transversales, longitud de 180 a 185 mm. 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para SLPR #2 Pinzas Rochester-Pean curva 18 cm. 
3.1.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 53201 ID bien/servicio:339402 $233.55 1.00 $233.55 
y perinatal Estetoscopio (instrumental de laboratorio) 
Descripción adicional: MICH. Equipos e insumos para atención de 
parto para_SLPR #2 Estetoscopio biauricular. 
3.2.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12101 ID bien/servicio:317842 $246,764.00 1.00 $246,764.00 
y perinatal Médico General en Área Normativa / Médico Coordinador 
Descripción adicional: MICH. Líder de gerencia y rectoría en salud. 
Responsable de acciones en salud perinatal. Adscrito a Oficinas 
Centrales, por 7 meses (1 
3.2.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:317989 $105,711.00 1.00 $105,711.00 
y perinatal Médico General “A” / Médico General 
Descripción adicional: MICH. Responsable Estatal. Tamiz, Adscrito 
a Oficinas Centrales, por 3 meses. (1) 
3.2.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 33903 ID bien/servicio:334574 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
y perinatal Servicios integrales 
Descripción adicional: MICH. Capacitación en Fortalecer los 
mecanismos para el aseguramiento de insumos para el acceso 
oportuno de la persona recién nacida a las pruebas de tamiz 
neonatal. 
3.2.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 33903 ID bien/servicio:334574 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
y perinatal Servicios integrales 
Descripción adicional: MICH. Capacitación en Fortalecer los 
mecanismos para el aseguramiento de insumos para el acceso 
oportuno de la persona recién nacida a las pruebas de tamiz 
neonatal. 
3.3.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 12201 ID bien/servicio:317991 $105,756.00 1.00 $105,756.00 
y perinatal Médico General en Área Normativa / Médico Coordinador 
Descripción adicional: MICH. Responsable Estatal. S. Perinatal, 
Adscrito a Oficinas Centrales, por 3 meses. (1) 
3.3.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 33903 ID bien/servicio:334574 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
y perinatal Servicios integrales 
Descripción adicional: MICH. Capacitación en Garantizar el análisis 
de la mortalidad perinatal, mediante el seguimiento los comités 
correspondientes. 
3.4.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 33903 ID bien/servicio:334574 $50,000.00 1.00 $50,000.00 


y perinatal 


Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Mejorar el registro 
oficial de la muerte prenatal, mediante la capacitación del personal 
de salud. 
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P020 - AP010 - Salud materna 33903 ID bien/servicio:334574 $50,000.00 j $50,000.00 
y perinatal Servicios integrales 

Descripción adicional: MICH. Capacitación en Mejorar el registro 

oficial de la muerte prenatal, mediante la capacitación del personal 


de salud. 
3.4.1.1 P020 - AP010 - Salud materna 37504 ID bien/servicio:334670 $20,000.00 1.00 $20,000.00 
y perinatal Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando 
Descripción adicional: MICH. Pasajes, hospedaje y alimentos para 
asistencia de la persona responsable de salud perinatal a reunión 
nacional. 


Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $3,538,511.60 


Total del programa: Salud Perinatal $3,538,511.60 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice o a ALE ENa Descripción del bien / servicio P.U. Total 
1.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 33604 ID bien/servicio:334425 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
atención de la violencia Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
familiar y de género en general para difusion 
Descripción adicional: Materiales de comunicación difundidos sobre 
el derecho al acceso y atención del aborto seguro_MICH 
1.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 33604 ID bien/servicio:334425 $0.49 50.00 $24.50 
atención de la violencia Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
familiar y de género en general para difusion 
Descripción adicional: Calcomanía En esta unidad SAS 
Impresión Offset a partir de original electrónico 
Sobre Couche adhesivo brillante 
Tintas: Cuatro tintas 
Suaje: redondo 
Tamaño final 5x5 cms de diámetro 
1.1.2.1 P020 - MJO30 - Prevención y 31901 ID bien/servicio:334325 $10,000.00 1.00 $10,000.00 
atención de la violencia Servicios integrales de telecomunicacion 
familiar y de género Descripción adicional: Línea telefónica para otorgar atención y 
referencia a la población y personal de salud acerca de los 
Servicios de Aborto Seguro_MICH 
2.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 37201 ID bien/servicio:334661 $20,000.00 1.00 $20,000.00 
atención de la violencia Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision 
familiar y de género Descripción adicional: Gastos para traslado para las capacitaciones 
operativas para el personal médico_MICH 
2.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 37501 ID bien/servicio:334669 $40,000.00 1.00 $40,000.00 
atención de la violencia Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
familiar y de género Descripción adicional: Viáticos para las capacitaciones operativas 
para el personal médico_MICH 
2.2.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317804 $65,172.00 1.00 $65,172.00 
atención de la violencia Enfermera General Titulada A / Enfermera (0) 
familiar y de género Descripción adicional: Personal para actividades de Aborto Seguro. 
Contrato del 1 de marzo al 31 de mayo_MICH (1) 
2.2.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317842 $352,520.00 1.00 $352,520.00 
atención de la violencia Médico General en Área Normativa / Médico Coordinador 
familiar y de género Descripción adicional: Personal para gestión de actividades de 
Aborto Seguro. Contrato del 1 de marzo al 31 de diciembre_MICH 
(1) 
2.2.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317830 $417,840.00 1.00 $417,840.00 
atención de la violencia Médico Especialista “A” / Médico Ginecólogo 
familiar y de género Descripción adicional: Personal para actividades de Aborto Seguro. 
Contrato del 1 de marzo al 31 de diciembre_MICH (1) 
2.2.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317858 $193,823.00 1.00 $193,823.00 
atención de la violencia Psicólogo Clínico / Psicólogo 
familiar y de género Descripción adicional: Personal para actividades de Aborto Seguro. 
Contrato del 1 de junio al 31 de diciembre_MICH (1) 
2.2.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 37201 ID bien/servicio:334661 $10,000.00 1.00 $10,000.00 
atención de la violencia Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision 
familiar y de género Descripción adicional: Pasajes para la asistencia a la RNSSR 
2022 MICH 
2.2.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 37501 ID bien/servicio:334669 $10,000.00 1.00 $10,000.00 
atención de la violencia Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
familiar y de género Descripción adicional: Viáticos para la asistencia a la RNSSR 
2022 MICH 
2.3.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 53101 ID bien/servicio:337808 $120,000.00 1.00 $120,000.00 
atención de la violencia Unidad para Ultrasonografia (equipo medico quirurgico) 
familiar y de género Descripción adicional: Equipo de ultrasonografía para uso del 
Servicios de Aborto Seguro (SAS) habilitado en unidad médica 
hospitalaria para garantizar el aborto seguro:_MICH 
2.3.2.1 P020 - MJO30 - Prevención y 35102 ID bien/servicio:334597 $120,000.00 1.00 $120,000.00 


atención de la violencia 
familiar y de género 


Mantenimiento de inmuebles para la prestacion de servicios 


publicos 


Descripción adicional: Trabajos de habilitación e instalación de la 


infraestructura para espacios de aborto seguro_MICH 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


3.2.1.1 P020 - MJ030 - Prevención y 37201 ID bien/servicio:334661 $15,000.00 j $15,000.00 
atención de la violencia Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision 
familiar y de género Descripción adicional: Supervisiones a los SAS y a las unidades de 


salud para verificar la aplicación del Lineamiento Técnico y las rutas 
de atención y referencia. MICH 


Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $1,424,379.50 


Total del programa: Aborto Seguro $1,424,379.50 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice o ol ALE ENa Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
1.1.1.1 P020 - MJ030 - Prevención y 33604 ID bien/servicio:334425 $15,000.00 1.00 $15,000.00 
atención de la violencia Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
familiar y de género en general para difusion 
Descripción adicional: Materiales de comunicación de promoción de 
una vida libre de violencia difundidos entre la población y el 
personal de salud_Buen Trato_MICH 
1.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 33604 ID bien/servicio:334425 $10,000.00 1.00 $10,000.00 
atención de la violencia Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
familiar y de género en general para difusion 
Descripción adicional: Materiales de comunicación de promoción de 
una vida libre de violencia difindidos entre la poblacion y el pesonal 
de salud_Intervenciones Reeducativas_MICH. 
1.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 33604 ID bien/servicio:334425 $13,000.00 1.00 $13,000.00 
atención de la violencia Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
familiar y de género en general para difusion 
Descripción adicional: Difusión y promoción de los Servicios 
Especializados_MICH 
1.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 33604 ID bien/servicio:334429 $0.38 12,500.00 $4,750.00 
atención de la violencia Postales. Impresión a dos caras, 4x4 tintas, en cartulina sulfatada 
familiar y de género tamaño 1/2 carta, acabado plastificado. 
Descripción adicional: Postal Atención en Servicios Especializados 
Impresión Offset a partir de original electrónico 
Sobre cartulina sulfatada de 12 puntos de una cara 
Tamaño final 14.5 x10.5 cms., Impresa a 4 X 1 tintas 
1.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 33604 ID bien/servicio:334425 $15,000.00 1.00 $15,000.00 
atención de la violencia Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
familiar y de género en general para difusion 
Descripción adicional: materiales de comunicación de promoción de 
una vida libre de violencia difundidos entre la poblacion y el 
personal de salud_IntervencionesPreventivas_MICH 
1.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 33604 ID bien/servicio:334429 $0.38 12,500.00 $4,750.00 
atención de la violencia Postales. Impresión a dos caras, 4x4 tintas, en cartulina sulfatada 
familiar y de género tamaño 1/2 carta, acabado plastificado. 
Descripción adicional: Postal Violencia de Pareja 
Impresión Offset a partir de original electrónico 
Sobre cartulina sulfatada de 12 puntos de una cara 
Tamaño final 14.5 x10.5 cms., Impresa a 4 X 1 tintas al rebase 
Acabad 
1.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 33604 ID bien/servicio:334425 $8.50 8,500.00 $72,250.00 
atención de la violencia Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
familiar y de género en general para difusion 
Descripción adicional: Folder NOM-046 
Impresión Offset a partir de original electrónico 
Cartulina sulfatada de 12 puntos, color blanco, con dos solapas 
interiores de 7.5 cms c/u 
Tamaño extendido:47 x 30 cms, Tamaño final 
1.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 33604 ID bien/servicio:334432 $1.06 15,000.00 $15,900.00 
atención de la violencia Tarjetas. Cartulina sulfatada de 12 pt. de 10 x 5 cm. Impresa a doble 
familiar y de género cara y plastificada 
Descripción adicional: Tarjeta Detección de violencia 
Impresión Offset a partir de original electrónico 
En polipapap de 14 puntos a 4 x 4 tintas 
Tamaño final: 15 x 8 cms 
Acabados: barniz de máquina y corte recto 
1.3.1.1 P020 - MJO030 - Prevención y 12101  IDbien/servicio:317858 $83,067.00 1.00 $83,067.00 


atención de la violencia 
familiar y de género 


Psicólogo Clínico / Psicólogo 

Descripción adicional: Personal de Psicología adscrito a la 
intervención de prevención de la violencia. Contrato del 1 de marzo 
al 31 de mayo_MICH (1) 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice o ol Pl Ea Descripción del bien / servicio P.U. Total 
1.3.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317858 $83,067.00 1.00 $83,067.00 
atención de la violencia Psicólogo Clínico / Psicólogo 
familiar y de género Descripción adicional: Personal de Psicología adscrito a la 
intervención de prevención de la violencia. Contrato del 1 de marzo 
al 31 de mayo_MICH (1) 
1.3.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 21101 ID bien/servicio:318185 $15,000.00 1.00 $15,000.00 
atención de la violencia Juego escritorio 
familiar y de género Descripción adicional: Materiales y útiles de oficina paquete de 
papelería_MICH 
1.3.2.1 P020 - MJO30 - Prevención y 31901 ID bien/servicio:334325 $5,000.00 1.00 $5,000.00 
atención de la violencia Servicios integrales de telecomunicacion 
familiar y de género Descripción adicional: Servicios integrales de telecomunicación 
(Internet, línea telefónica o plataforma de videoconferencias) para 
impartir talleres de prevención de la violencia a población 
adolescente_MICH 
2.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317858 $83,067.00 1.00 $83,067.00 
atención de la violencia Psicólogo Clínico / Psicólogo 
familiar y de género Descripción adicional: Personal de Psicología adscrito a Servicios 
Especializados. Contrato del 1 de Marzo al 31 de Mayo_MICH 
2.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317858 $83,067.00 1.00 $83,067.00 
atención de la violencia Psicólogo Clínico / Psicólogo 
familiar y de género Descripción adicional: Personal de Psicología adscrito a Servicios 
Especializados. Contrato del 1 de Marzo al 31 de Mayo_MICH 
2.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317858 $83,067.00 1.00 $83,067.00 
atención de la violencia Psicólogo Clínico / Psicólogo 
familiar y de género Descripción adicional: Personal de Psicología adscrito a Servicios 
Especializados. Contrato del 1 de Marzo al 31 de Mayo_MICH 
2.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317858 $83,067.00 1.00 $83,067.00 
atención de la violencia Psicólogo Clínico / Psicólogo 
familiar y de género Descripción adicional: Personal de Psicología adscrito a Servicios 
Especializados. Contrato del 1 de Marzo al 31 de Mayo_MICH 
2.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317858 $83,067.00 1.00 $83,067.00 
atención de la violencia Psicólogo Clínico / Psicólogo 
familiar y de género Descripción adicional: Personal de Psicología adscrito a Servicios 
Especializados. Contrato del 1 de Marzo al 31 de Mayo_MICH 
2.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317858 $193,823.00 1.00 $193,823.00 
atención de la violencia Psicólogo Clínico / Psicólogo 
familiar y de género Descripción adicional: Descripción adicional: Personal de Psicología 
adscrito a Servicios Especializados. Contrato del 1 de junio al 31 de 
diciembre MICH(1) 
2.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317858 $193,823.00 1.00 $193,823.00 
atención de la violencia Psicólogo Clínico / Psicólogo 
familiar y de género Descripción adicional: Descripción adicional: Personal de Psicología 
adscrito a Servicios Especializados. Contrato del 1 de junio al 31 de 
diciembre MICH (1) 
2.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317858 $193,823.00 1.00 $193,823.00 
atención de la violencia Psicólogo Clínico / Psicólogo 
familiar y de género Descripción adicional: Descripción adicional: Personal de Psicología 
adscrito a Servicios Especializados. Contrato del 1 de junio al 31 de 
diciembre MICH (1) 
2.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317858 $193,823.00 1.00 $193,823.00 
atención de la violencia Psicólogo Clínico / Psicólogo 
familiar y de género Descripción adicional: Descripción adicional: Personal de Psicología 
adscrito a Servicios Especializados. Contrato del 1 de junio al 31 de 
diciembre MICH (1) 
2.1.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317858 $193,823.00 1.00 $193,823.00 
atención de la violencia Psicólogo Clínico / Psicólogo 
familiar y de género Descripción adicional: Descripción adicional: Personal de Psicología 
adscrito a Servicios Especializados. Contrato del 1 de junio al 31 de 
diciembre MICH 
2.1.2.1 P020 - MJO30 - Prevención y 37201 ID bien/servicio:334661 $10,000.00 1.00 $10,000.00 


atención de la violencia 
familiar y de género 


Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: Pasajes Nacionales para la Reunión Nacional 
de Salud Sexual y Reproductiva 2022_MICH 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice o old ALE ci Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.1.2.1 P020 - MJO30 - Prevención y 37201 ID bien/servicio:334661 $8,000.00 1.00 $8,000.00 
atención de la violencia Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision 
familiar y de género Descripción adicional: Gastos de traslado y camino para actividades 
de supervisión MICH 
2.1.2.1 P020 - MJ030 - Prevención y 37501 ID bien/servicio:334669 $10,000.00 1.00 $10,000.00 
atención de la violencia Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 
familiar y de género Descripción adicional: Viáticos para la Reunión Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva 2022_MICH 
2.1.2.1 P020 - MJO30 - Prevención y 51501 ID bien/servicio:335210 $45,000.00 1.00 $45,000.00 
atención de la violencia Microcomputadora portatil (eq. de computacion) 
familiar y de género Descripción adicional: Equipo de Computo para actividades de 
supervisión_MICH 
2.4.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 33903 ID bien/servicio:334574 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
atención de la violencia Servicios integrales 
familiar y de género Descripción adicional: Capacitación sobre Interrupción Voluntaria de 
Embarazo (Atención Médica a la Violación Sexual) duración 20 hrs., 
Modalidad presencial.,20 personal de medicina_MICH 
2.4.4.1 P020 - MJO30 - Prevención y 33903 ID bien/servicio:334574 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
atención de la violencia Servicios integrales 
familiar y de género Descripción adicional: Capacitación sobre Atención Inmediata a 
Víctimas de Violación Sexual dirigido al personal de enfermería, 
duración 20 hrs., Modalidad presencial., 20 personal de 
enfermería_MICH 
2.5.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317858 $83,067.00 1.00 $83,067.00 
atención de la violencia Psicólogo Clínico / Psicólogo 
familiar y de género Descripción adicional: Personal para Intervención de la Vertiente 
Cultural del Modelo Integrado. Contrato del 1 de marzo al 31 de 
mayo_MICH (1 
2.5.1.1 P020 - MJ030 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317853 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
atención de la violencia Promotor en Salud / Promotor de Acciones Comunitarias 
familiar y de género Descripción adicional: Personal para Intervención de la Vertiente 
Cultural del Modelo Integrado. Contrato del 1 de marzo al 31 de 
mayo_MICH (1) 
2.5.1.1 P020 - MJ030 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317858 $83,067.00 1.00 $83,067.00 
atención de la violencia Psicólogo Clínico / Psicólogo 
familiar y de género Descripción adicional: Personal para Intervención de la Vertiente 
Cultural del Modelo Integrado. Contrato del 1 de marzo al 31 de 
mayo_MICH (1) 
2.5.1.1 P020 - MJ030 - Prevención y 21101 ID bien/servicio:318185 $10,000.00 1.00 $10,000.00 
atención de la violencia Juego escritorio 
familiar y de género Descripción adicional: Materiales y útiles de oficina o Material 
Didáctico y Lote de papelería MICH 
2.5.1.1 P020 - MJ030 - Prevención y 21401 ID bien/servicio:318397 $4,000.00 1.00 $4,000.00 
atención de la violencia Toner 
familiar y de género Descripción adicional: Suministros informáticos toner o cartuchos 
para impresora_MICH 
2.5.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 26102  IDbien/servicio:332999 $30,000.00 1.00 $30,000.00 
atención de la violencia Gasolina 
familiar y de género Descripción adicional: gastos de traslado (gasolina / transporte) 
para traslado del personal de la vertiente_MICH 
2.5.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 27101 ID bien/servicio:333176 $4,000.00 1.00 $4,000.00 
atención de la violencia Uniformes de trabajo 
familiar y de género Descripción adicional: Uniformes para personal de la Vertiente 
Intercultural_MICH 
2.5.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 31501 ID bien/servicio:334311 $10,000.00 1.00 $10,000.00 
atención de la violencia Servicio de telefonia celular 
familiar y de género Descripción adicional: Telefonía (móvil) para la intercomunicación 
del equipo en la comunidad_MICH 
2.5.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 31901 ID bien/servicio:334325 $2,500.00 1.00 $2,500.00 


atención de la violencia 
familiar y de género 


Servicios integrales de telecomunicacion 


Descripción adiciona 


: Internet, línea telefónica y plataforma de 


videoconferencias_MICH 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice o ol ALE ENa Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.5.1.1 P020 - MJ030 - Prevención y 33604 ID bien/servicio:334425 $20,000.00 1.00 $20,000.00 
atención de la violencia Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
familiar y de género en general para difusion 
Descripción adicional: Material de Difusión para la Vertiente 
Intercultural_MICH 
2.5.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 51101 ID bien/servicio:334789 $2,500.00 1.00 $2,500.00 
atención de la violencia Rotafolio 
familiar y de género Descripción adicional: Pizarrón o rotafolios portátil para apoyo 
didáctico en la comunidad 2 piezas_MICH. 
2.5.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 51101 ID bien/servicio:334721 $6,000.00 1.00 $6,000.00 
atención de la violencia Escritorio 
familiar y de género Descripción adicional: Escritorio Ejecutivo 2 piezas *Sujeto a que se 
asigne un espacio físico para base operativa_MICH. 
2.5.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 51101 ID bien/servicio:334790 $1,200.00 1.00 $1,200.00 
atención de la violencia Silla 
familiar y de género Descripción adicional: Silla de Oficina 2 piezas *Sujeto a que se 
asigne un espacio físico para base operativa_MICH. 
2.5.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 51501 ID bien/servicio:335252 $8,500.00 1.00 $8,500.00 
atención de la violencia Video-proyector multimedia (cañon) (eq. de computacion) 
familiar y de género Descripción adicional: Video-proyector_MICH 
2.5.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 51501 ID bien/servicio:335182 $5,000.00 1.00 $5,000.00 
atención de la violencia Impresora (eq. de computacion) 
familiar y de género Descripción adicional: Impresora_MICH 
2.5.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 51501 ID bien/servicio:335210 $16,500.00 1.00 $16,500.00 
atención de la violencia Microcomputadora portatil (eq. de computacion) 
familiar y de género Descripción adicional: Equipo de cómputo (laptop de preferencia) 
MICH 
3.2.1.1 P020 - MJO030 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317858 $83,067.00 1.00 $83,067.00 
atención de la violencia Psicólogo Clínico / Psicólogo 
familiar y de género Descripción adicional: Personal de Psicología adscrito a la 
intervención de reeducación de víctimas. Contrato del 1 de marzo al 
31 de mayo_MICH. (1) 
3.2.1.1 P020 - MJO30 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317858 $83,067.00 1.00 $83,067.00 
atención de la violencia Psicólogo Clínico / Psicólogo 
familiar y de género Descripción adicional: Personal de Psicología adscrito a la 
intervención de reeducación de víctimas. Contrato del 1 de marzo al 
31 de mayo_MICH. (1 
3.2.2.1 P020 - MJ030 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317858 $83,067.00 1.00 $83,067.00 
atención de la violencia Psicólogo Clínico / Psicólogo 
familiar y de género Descripción adicional: Personal de Psicología adscrito a la 
intervención de reeducación de agresores. Contrato del 1 de marzo 
al 31 de mayo_MICH. (1) 
3.2.2.1 P020 - MJO30 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317858 $83,067.00 1.00 $83,067.00 
atención de la violencia Psicólogo Clínico / Psicólogo 
familiar y de género Descripción adicional: Personal de Psicología adscrito a la 
intervención de reeducación de agresores. Contrato del 1 de marzo 
al 31 de mayo_MICH. (1) 
3.2.2.1 P020 - MJO30 - Prevención y 21101 ID bien/servicio:318185 $15,000.00 1.00 $15,000.00 
atención de la violencia Juego escritorio 
familiar y de género Descripción adicional: Materiales y útiles de oficina paquete de 
papelería para la facilitación de grupos de la intervención de 
reeducación_MICH 
3.2.2.1 P020 - MJO30 - Prevención y 27101 ID bien/servicio:333176 $4,279.00 1.00 $4,279.00 
atención de la violencia Uniformes de trabajo 
familiar y de género Descripción adicional: Uniformes para personal facilitador de grupos 
de la Estrategia de Reeducación. MICH 
3.4.1.1 P020 - MJO030 - Prevención y 33903 ID bien/servicio:334574 $7,250.00 4.00 $29,000.00 
atención de la violencia Servicios integrales 
familiar y de género Descripción adicional: Talleres presenciales de Buen Trato_MICH 
3.4.2.1 P020 - MJO030 - Prevención y 12101 ID bien/servicio:317858 $83,067.00 1.00 $83,067.00 


atención de la violencia 
familiar y de género 


Psicólogo Clínico / Psicólogo 


Descripción adiciona 
Actividades de Buen 
Mayo_MICH. (1) 


: Personal de Psicología para coordinación de 
Trato. Contrato del 1 de marzo al 31 de 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


3.4.2.1 P020 - MJ030 - Prevención y 37201 ID bien/servicio:334661 $3,000.00 j $3,000.00 
atención de la violencia Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision 
familiar y de género Descripción adicional: Gastos de traslado para implementar la 
estrategia de Buen Trato_MICH 
Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $2,697,042.00 
Total del programa: Violencia de Género $2,697,042.00 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


Índice 


Clave PP - Clave PI - 
Nombre Pl 


Clave 
Partida 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Descripción del bien / servicio 


P.U. Cantidad 


Total 


1.1.1.1 


P020 - MJ040 - Igualdad de 
género en salud 


12101 


ID bien/servicio:317851 

Pasante de Psicología / Técnico Puericultor o Educadora o Pasante 
en Psicología o Desarrollo Humano o a fin 

Descripción adicional: Personal pasante contratado por 9 meses 
para la atención presencial del Centro de Entretenimiento Infantil 
ubicado en una unidad de atención médica (1) 


$117,549.00 


1.00 


$117,549.00 


1.1.1.1 


P020 - MJ040 - Igualdad de 
género en salud 


12101 


ID bien/servicio:317851 

Pasante de Psicología / Técnico Puericultor o Educadora o Pasante 
en Psicología o Desarrollo Humano o a fin 

Descripción adicional: Personal pasante contratado por 9 meses 
para la atención presencial del Centro de Entretenimiento Infantil 
ubicado en una unidad de atención médica (1) 


$117,549.00 


1.00 


$117,549.00 


1.1.1.1 


P020 - MJ040 - Igualdad de 
género en salud 


12101 


ID bien/servicio:317851 

Pasante de Psicología / Técnico Puericultor o Educadora o Pasante 
en Psicología o Desarrollo Humano o a fin 

Descripción adicional: Personal pasante contratado por 9 meses 
para la atención presencial del Centro de Entretenimiento Infantil 
ubicado en una unidad de atención médica (1) 


$117,549.00 


1.00 


$117,549.00 


1.1.1.2 


P020 - MJ040 - Igualdad de 
género en salud 


21701 


ID bien/servicio:318510 

Material didactico para manualidades escolares 

Descripción adicional: Paquete que contiene material didáctico 
como juegos de mesa, juegos de destreza, tarjetas, tapetes, libros 
para colorear y otros para uso de las y los niños del CEI 


$3,000.00 


1.00 


$3,000.00 


1.1.1.3 


P020 - MJ040 - Igualdad de 
género en salud 


51101 


ID bien/servicio:334798 

Silla infantil de plastico 

Descripción adicional: Paquete que contiene mesas de preescolar, 
sillas infantiles, pizarrones y otro mobiliario (organizador) CEl 
nuevos. 


$7,000.00 


1.00 


$7,000.00 


1.2.2.1 


P020 - MJ040 - Igualdad de 
género en salud 


36101 


ID bien/servicio:334636 

Difusion de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

Descripción adicional: Paquete de material audiovisual en lengua 
indígena de acuerdo a la región sobre derechos de las personas 
indígenas y salud 


$30,000.00 


1.00 


$30,000.00 


1.2.2.2 


P020 - MJ040 - Igualdad de 
género en salud 


33604 


ID bien/servicio:334425 

Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
en general para difusion 

Descripción adicional: Paquete de impresiones de señalética 
hospitalaria en braille para USAMI 


$60,000.00 


1.00 


$60,000.00 


1.2.2.3 


P020 - MJ040 - Igualdad de 
género en salud 


33604 


ID bien/servicio:334425 

Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
en general para difusion 

Descripción adicional: Paquete de señalética hospitalaria en lengua 
indígena para las USAMI en zonas rurales o indígenas. 


$30,000.00 


1.00 


$30,000.00 


1.2.2.4 


P020 - MJ040 - Igualdad de 
género en salud 


25401 


ID bien/servicio:328360 

Lupa 

Descripción adicional: Lupa mecánica para personas con 
discapacidad visual que asisten a unidades de salud que atienden 
con mecanismos incluyentes 


$3,000.00 


1.00 


$3,000.00 


1.2.2.4 


P020 - MJ040 - Igualdad de 
género en salud 


53101 


ID bien/servicio:336849 

Glucometro (equipo medico quirurgico) 

Descripción adicional: Glucometro parlante para personas con 
discapacidad visual que asisten a unidades de salud que atienden 
con mecanismos incluyentes 


$3,000.00 


1.00 


$3,000.00 


1.2.2.4 


P020 - MJ040 - Igualdad de 
género en salud 


53101 


ID bien/servicio:337685 

Termometro 

Descripción adicional: Termometro parlante para personas con 
discapacidad visual que asisten a unidades de salud que atienden 
con mecanismos incluyentes 


$2,000.00 


1.00 


$2,000.00 


1.2.2.4 


P020 - MJ040 - Igualdad de 
género en salud 


53201 


ID bien/servicio:338092 

Baumanometro (equipo medico quirurgico) 

Descripción adicional: Baumanometro parlante para personas con 
discapacidad visual que asisten a unidades de salud que atienden 
con mecanismos incluyentes 


$3,000.00 


1.00 


$3,000.00 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 
Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 


Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice pai ALE Ga Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
1.2.2.5 P020 - MJ040 - Igualdad de 52901 ID bien/servicio:335744 $2,500.00 1.00 $2,500.00 
género en salud Megafono (eq. de com., cinemat. o fotograf.) 
Descripción adicional: Megafono para personas con discapacidad 
auditiva que asisten a unidades de salud que atienden con 
mecanismos incluyentes 
1.2.2.6 P020 - MJ040 - Igualdad de 24801  IDbien/servicio:319967 $15,000.00 1.00 $15,000.00 
género en salud Cinta adhesiva antiderrapante o antideslizante 
Descripción adicional: Paquete que contiene rollos de cinta 
adhesiva antiderrapante o antideslizante para guía para personas 
con discapacidad 
1.2.2.6 P020 - MJO40 - Igualdad de 53101 ID bien/servicio:336662 $10,000.00 1.00 $10,000.00 
género en salud Escalera y Rampa con Barandal. Descripción: Equipo para 
contribuir al fortalecimiento muscular y coordinación de miembros 
inferiores y superiores. Consta De los siguientes elementos: 
Escalera y rampa con: barandal. Escalones, rampa, pasamanos, 
descanso. Las especificaciones de cada uno de los elementos 
señalados, serán determinadas por las unidades médicas de 
acuerdo a sus necesidades. 
Descripción adicional: Rampa portatil para personas con 
discapacidad motriz que asisten a unidades de salud que atienden 
con mecanismos incluyentes 
1.2.2.7 P020 - MJO40 - Igualdad de 33604 ID bien/servicio:334425 $1,500.00 4.00 $6,000.00 
género en salud Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
en general para difusion 
Descripción adicional: Placas "Unidades de Salud que Atienden con 
Mecanismos Incluyentes" 
1.4.1.1 P020 - MJO40 - Igualdad de 33903 ID bien/servicio:334574 $20,000.00 1.00 $20,000.00 
género en salud Servicios integrales 
Descripción adicional: Talleres presencial o virtual para 15 
personas usuaria en condición de vulnerabilidad de al menos 4 hrs 
1.4.1.2 P020 - MJ040 - Igualdad de 33903 ID bien/servicio:334574 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
género en salud Servicios integrales 
Descripción adicional: Curso especializado presencial o virtual 
Lengua de señas mexicanas para 20 personas de 20 hrs mínimo 
1.4.1.3. P020 - MJ040 - Igualdad de 33903 ID bien/servicio:334574 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
género en salud Servicios integrales 
Descripción adicional: Curso especializado lengua indígena 
presencial o virtual con enfoque de salud para 20 personas de 20 
hrs mínimo 
1.4.1.4 P020 - MJ040 - Igualdad de 33903 ID bien/servicio:334574 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
género en salud Servicios integrales 
Descripción adicional: Curso especializado presencial o virtual 
Discapacidad para 20 personas de 20 hrs mínimo 
1.4.1.5 P020 - MJ040 - Igualdad de 33903 ID bien/servicio:334574 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
género en salud Servicios integrales 
Descripción adicional: Taller en temas generales DDHH; género en 
salud, inclusión y no discriminación con pertinencia cultural, 
interculturalidad e interseccionalidad, de al menos 24 hrs para 20 
personas 
4.2.1.1 P020 - MJO40 - Igualdad de 36101 ID bien/servicio:334636 $50,000.00 1.00 $50,000.00 
género en salud Difusion de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 
Descripción adicional: Diseño, creación, difusión e incorporación de 
contenidos a través de medios impresos y/o digitales (internet) para 
Campaña estatal 
Continuidad de temas relacionados con el Convenio 190-OIT 
4.2.1.2 P020 - MJO40 - Igualdad de 33604 ID bien/servicio:334425 $1,500.00 4.00 $6,000.00 


género en salud 


Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
en general para difusion 

Descripción adicional: Placas de cero tolerancia al Hostigamiento y 
Acoso Sexual 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 
Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 


Autorizado, Rechazado. 


P020 - MJ040 - Igualdad de 
género en salud 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


ID bien/servicio:334574 $37,500.00 
Servicios integrales 

Descripción adicional: Servicios para capacitación presencial o 

virtual de 8hrs a 30 personas de los servicios de salud y unidades 

médicas en materia temas Cultura Institucional para la igualdad 

laboral 


$37,500.00 


4.2.1.7 P020 - MJ040 - Igualdad de 
género en salud 


32701 


ID bien/servicio:334368 $5,000.00 
Licencias de uso de programas de computo y su actualizacion 

Descripción adicional: Contratación de cuenta premium para 

videoconferencias del programa igualdad de género en salud 


1.00 


$5,000.00 


4.2.1.7 P020 - MJ040 - Igualdad de 
género en salud 


37501 


ID bien/servicio:334669 $4,300.00 
Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision 

Descripción adicional: Viáticos para realizar, al menos 2 reuniones 

de vinculación por trimestre en materia de prevención del HAS 


1.00 


$4,300.00 


4.2.1.7 P020 - MJ040 - Igualdad de 
género en salud 


51501 


ID bien/servicio:335210 $15,500.00 
Microcomputadora portatil (eq. de computacion) 

Descripción adicional: Laptop 8 GB de RAM, Unidad de estado 

sólido SATA M.2 de 256 GB 14" diagonal 

para seguimiento a la búsqueda intencionada y referencia de casos 

en materia de HyAS. 


1.00 


$15,500.00 


Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: 


$865,447.00 


Total del programa: Igualdad de Género 


$865,447.00 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice ele Elo Ea Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.1.3.4 P020 - CCO10 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317860 $0.00 1.00 $0.00 
Prevención y Control de Químico A / Químico (Q.F.B., Q.A., Q.F.l.) 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: Mich. Laboratorio Estatal de Salud Pública. 
Contrato por 7 meses (1) 
2.1.3.4 P020 - CCO10 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317860 $91,635.00 1.00 $91,635.00 
Prevención y Control de Químico A / Químico (Q.F.B., Q.A., Q.F.) 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: Mich. Laboratorio Estatal de Salud Pública 
contrato por 3 meses del 01 de marzo al 31 de mayo (1) 
2.1.4.1 P020 - CCO10 - Programa de 25401 ID bien/servicio:326366 $300.00 160.00 $48,000.00 
Prevención y Control de Cepillos. Para estudio citológico (toma de muestra) del canal 
Cáncer de la Mujer endocervical a base de colector celular, con cerdas suaves fijadas a 
un mango aristado. Estéril y desechable. Pieza. 
Descripción adicional: Mich. Bolsa con 100 piezas 
2.1.4.1 P020 - CCO10 - Programa de 25401 ID bien/servicio:327053 $750.00 40.00 $30,000.00 
Prevención y Control de Espátula. De Ayre modificada, de madera inastillable. Instrumento 
Cáncer de la Mujer alargado con dos diferentes extremos. Dimensiones: Largo total 
170.0 mm. Ancho 7.0 mm. Grosor 1.5 mm. Extremo 1: forma 
bifurcada en forma de hueso, donde la cresta A es de mayor tamaño 
que la cresta B. Largo de la cresta A: 25 mm. Largo de la cresta B: 
22 mm. Apertura máxima: 17 mm. Extremo 2 forma cónica 
terminado en punta: Largo total 35 mm. Apertura máxima o ancho 
12.0 mm. Largo de cono 35 mm. Ancho de cuello 6.0 mm. Ancho de 
vértice 3.0 mm. Envase con 500 Piezas. 
Descripción adicional: Mich. bolsa con 500 piezas 
2.1.4.2 P020 - CCO10 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $7.22 161.00 $1,161.65 
Prevención y Control de Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
Cáncer de la Mujer en general para difusion 
Descripción adicional: folder cáncer cervico uterino, de acuerdo a 
especificaciones de la dirección de cáncer de la mujer 
2.1.6.1 P020 - CCO10 - Programa de 12201 ID bien/servicio:318047 $51,384.00 1.00 $51,384.00 
Prevención y Control de Técnico Radiólogo o en Radioterapia / Técnico Radiólogo 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: Mich. Hospital de la Piedad contrato por 3 
meses del 01 de marzo al 31 de mayo (1) 
2.1.6.1 P020 - CCO10 - Programa de 12201 ID bien/servicio:318047 $51,384.00 1.00 $51,384.00 
Prevención y Control de Técnico Radiólogo o en Radioterapia / Técnico Radiólogo 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: Mich. UNEME DEDICAM contrato por 3 
meses del 01 de marzo al 31 de mayo (1) 
2.1.6.1 P020 - CCO10 - Programa de 12201 ID bien/servicio:318047 $0.00 1.00 $0.00 
Prevención y Control de Técnico Radiólogo o en Radioterapia / Técnico Radiólogo 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: Mich. Hospital de la Piedad. Contrato por 1.5 
meses (1) 
2.1.6.1 P020 - CCO10 - Programa de 12201 ID bien/servicio:318047 $0.00 1.00 $0.00 
Prevención y Control de Técnico Radiólogo o en Radioterapia / Técnico Radiólogo 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: Mich. HOSPITAL DE ZITACUARO. Contrato 
por 1.5 meses (1) 
2.1.6.1 P020 - CCO10 - Programa de 12201 ID bien/servicio:318047 $85,640.00 1.00 $85,640.00 
Prevención y Control de Técnico Radiólogo o en Radioterapia / Técnico Radiólogo 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: Mich. adcrito a UNEME DEDICAM Contrato 
por 5 meses (1) 
2.1.6.1 P020 - CCO10 - Programa de 12201 ID bien/servicio:318047 $85,640.00 1.00 $85,640.00 
Prevención y Control de Técnico Radiólogo o en Radioterapia / Técnico Radiólogo 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: Mich. Hospital de la Piedad. Contrato por 5 
meses (1) 
2.1.6.1 P020 - CCO10 - Programa de 36101 ID bien/servicio:334630 $100,000.00 1.00 $100,000.00 
Prevención y Control de Anuncios en radio. Spot de radio de 30"" en radiodifusora local y/o 
Cáncer de la Mujer nacional. 
Descripción adicional: Campaña de promoción del Programa de 
Cáncer de la Mujer, Exclusivo Cáncer de mama 
2.1.7.1 P020 - CCO10 - Programa de 12201 ID bien/servicio:317907 $38,520.00 1.00 $38,520.00 


Prevención y Control de 
Cáncer de la Mujer 


Apoyo Administrativo en Salud A1 / Capturista 
Descripción adicional: Mich. OFICINA CENTRAL contrato por 3 
meses del 01 de marzo al 31 de mayo (1) 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice ee slo a Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.1.7.1 P020 - CCO10 - Programa de 12201 ID bien/servicio:317907 $0.00 1.00 $0.00 
Prevención y Control de Apoyo Administrativo en Salud A1 / Capturista 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: Mich. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD 
PÚBLICA contrato por OFICINA CENTRAL. 
Contrato por 5 meses (1) 
2.1.7.1 P020 - CCO10 - Programa de 12201 ID bien/servicio:317907 $38,520.00 1.00 $38,520.00 
Prevención y Control de Apoyo Administrativo en Salud A1 / Capturista 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: Mich. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD 
PÚBLICA contrato por 3 meses del 01 de marzo al 31 de mayo (1) 
2.1.7.1 P020 - CC010 - Programa de 12201 ID bien/servicio:317907 $64,200.00 1.00 $64,200.00 
Prevención y Control de Apoyo Administrativo en Salud A1 / Capturista 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: Mich. OFICINA CENTRAL. Contrato por 5 
meses (1) 
2.1.7.1 P020 - CC010 - Programa de 12201 ID bien/servicio:317907 $38,520.00 1.00 $38,520.00 
Prevención y Control de Apoyo Administrativo en Salud A1 / Capturista 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: Mich. OFICINA CENTRAL contrato por 3 
meses del 01 de marzo al 31 de mayo (1) 
2.1.7.1 P020 - CCO10 - Programa de 12201 ID bien/servicio:317907 $38,520.00 1.00 $38,520.00 
Prevención y Control de Apoyo Administrativo en Salud A1 / Capturista 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: Mich. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD 
PÚBLICA contrato por 3 meses del 01 de marzo al 31 de mayo (1) 
2.1.7.1 P020 - CC010 - Programa de 12201 ID bien/servicio:317907 $0.00 1.00 $0.00 
Prevención y Control de Apoyo Administrativo en Salud A1 / Capturista 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: Mich. OFICINA CENTRAL. Contrato por 5 
meses (1) 
2.1.8.1 P020 - CC010 - Programa de 36101 ID bien/servicio:334630 $100,000.00 1.00 $100,000.00 
Prevención y Control de Anuncios en radio. Spot de radio de 30"" en radiodifusora local y/o 
Cáncer de la Mujer nacional. 
Descripción adicional: Campaña de promoción del Programa de 
Cáncer de la Mujer, Exclusivo Cáncer de Cuello de útero. 
2.3.3.1 P020 - CCO10 - Programa de 25101 ID bien/servicio:320351 $1,605.00 100.00 $160,500.00 
Prevención y Control de Reactivos Químicos Alcohol etílico con 96° GL. Técnico. Envase con 
Cáncer de la Mujer 18 litros. TA. 
Descripción adicional: Mich. 
2.3.3.1 P020 - CCO10 - Programa de 25401 ID bien/servicio:327631 $350.00 100.00 $35,000.00 
Prevención y Control de Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo, libre de látex, 
Cáncer de la Mujer ambidiestro, desechable, estéril. Tamaño: Mediano Par. 
Descripción adicional: Mich. caja con 100 piezas 
2.3.3.1 P020 - CCO10 - Programa de 25401 ID bien/servicio:327630 $350.00 100.00 $35,000.00 
Prevención y Control de Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo, libre de látex, 
Cáncer de la Mujer ambidiestro, desechable, estéril. Tamaño: Grande Par. 
Descripción adicional: Mich. caja con 100 piezas 
2.3.3.1 P020 - CCO10 - Programa de 25401 ID bien/servicio:327629 $350.00 100.00 $35,000.00 
Prevención y Control de Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo, libre de látex, 
Cáncer de la Mujer ambidiestro, desechable, estéril. Tamaño: Chico Par. 
Descripción adicional: Mich. caja con 100 piezas 
2.3.3.1 P020 - CCO10 - Programa de 25401 ID bien/servicio:327632 $350.00 50.00 $17,500.00 
Prevención y Control de Guantes. Guantes para exploración, ambidiestro, no estériles. De 
Cáncer de la Mujer látex, desechables. Tamaño chico. Envase con 200 piezas. 
Descripción adicional: Mich. Envase con 100 piezas 
2.3.3.1 P020 - CCO10 - Programa de 25401 ID bien/servicio:324942 $1,115.00 100.00 $111,500.00 
Prevención y Control de Aguja para biopsia 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: Mich. Aguja para biopsia. Magnum Bard sin 
mango calibre 18. 
2.3.3.1 P020 - CCO10 - Programa de 25401 ID bien/servicio:327633 $350.00 50.00 $17,500.00 
Prevención y Control de Guantes. Guantes para exploración, ambidiestro, no estériles. De 
Cáncer de la Mujer látex, desechables. Tamaño grande. Envase con 200 piezas. 
Descripción adicional: Mich. envase con 100 piezas 
2.3.3.1 P020 - CCO10 - Programa de 25401 ID bien/servicio:327634 $350.00 50.00 $17,500.00 


Prevención y Control de 
Cáncer de la Mujer 


Guantes. Guantes para exploración, ambidiestro, no estériles. De 
látex, desechables. Tamaño mediano. Envase con 200 piezas. 
Descripción adicional: Mich. Envase con 100 piezas 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice e se a Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.3.3.1 P020 - CC010 - Programa de 25501 ID bien/servicio:330990 $75.00 100.00 $7,500.00 
Prevención y Control de Portaobjetos De vidrio, rectangulares, de grosor uniforme, de 75 x 
Cáncer de la Mujer 25 x 0.8 a 1.1 mm: Lisos. Caja con 50 piezas. 
Descripción adicional: Mich. 
2.3.3.1 P020 - CC010 - Programa de 25501 ID bien/servicio:330990 $150.00 100.00 $15,000.00 
Prevención y Control de Portaobjetos De vidrio, rectangulares, de grosor uniforme, de 75 x 
Cáncer de la Mujer 25 x 0.8 a 1.1 mm: Lisos. Caja con 50 piezas. 
Descripción adicional: Mich. Portaobjetos De vidrio, rectangulares, 
de grosor uniforme, de 75 x 25 x 0.8 a 1.1 mm: Con esquinas y un 
extremo esmerilado. 
2.3.3.1 P020 - CC010 - Programa de 53201 ID bien/servicio:339365 $16.88 16,000.00 $270,000.00 
Prevención y Control de Espejo vaginal (equipo medico quirurgico) 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: Mich. Espejo. Vaginal desechable, mediano, 
valva superior de 10.7 cm, valva inferior de 12.0 cm, orificio central 
de 3.4 cm. 
2.3.3.2 P020 - CC010 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334432 $5.35 220.00 $1,176.47 
Prevención y Control de Tarjetas. Cartulina sulfatada de 12 pt. de 10 x 5 cm. Impresa a doble 
Cáncer de la Mujer cara y plastificada 
Descripción adicional: tarjeta de auto exploración de cáncer de 
mama. tarjeta plastificada de acuerdo a especificaciones de la 
dirección de cáncer de la mujer 
2.3.3.2 P020 - CC010 - Programa de 33604 ID bien/servicio:334425 $7.22 161.00 $1,161.65 
Prevención y Control de Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
Cáncer de la Mujer en general para difusion 
Descripción adicional: Folder Cáncer de mama, de acuerdo a 
especificaciones de la dirección de cáncer de la mujer 
3.1.4.1 P020 - CCO10 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317858 $83,067.00 1.00 $83,067.00 
Prevención y Control de Psicólogo Clínico / Psicólogo 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: Mich. UNEME DEDICAM contrato por 3 
meses del 01 de marzo al 31 de mayo (1) 
3.1.4.1 P020 - CCO10 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317858 $193,823.00 1.00 $193,823.00 
Prevención y Control de Psicólogo Clínico / Psicólogo 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: Mich. UNEME DEDICAM. Contrato por 7 
meses (1) 
4.2.4.2 P020 - CC010 - Programa de 56902 ID bien/servicio:344838 $89,368.21 1.00 $89,368.21 
Prevención y Control de Fotometro (instrumento cientifico) 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: MICH. FOTÓMETRO. Capaz de medir 
iluminancia en lux y luminancia en cd/m2, Intervalo de medida 
cd/m2: 0.1-199,900 y lux: 0,01 lux-199,900 lux.(De acuerdo al oficio 
enviado por la DCM) 
4.3.2.1 P020 - CC010 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317867 $0.00 1.00 $0.00 
Prevención y Control de Soporte Administrativo C / Apoyo Gerencial 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: Mich. OFICINA CENTRAL contrato por 7 
meses (1) 
4.3.2.1 P020 - CC010 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317867 $72,642.00 1.00 $72,642.00 
Prevención y Control de Soporte Administrativo C / Apoyo Gerencial 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: Mich. OFICINA CENTRAL contrato por 3 
meses del 01 de marzo al 31 de mayo (1) 
5.2.4.1 P020 - CCO10 - Programa de 52901 ID bien/servicio:335739 $65,618.21 2.00 $131,236.42 
Prevención y Control de Maniquíes para capacitación 
Cáncer de la Mujer Descripción adicional: KIT DE CONTROL DE CALIDAD -Maniquí 
calidad imagen para masto digital (ACR DM) -Maniquí de 
polimetilmetacrilato (PMMA) -Báscula Esp.(De acuerdo a las 
especifi. y distri. enviadas por oficio por la DCM 
5.2.4.2 P020 - CCO10 - Programa de 37201 ID bien/servicio:334661 $7,000.00 1.00 $7,000.00 


Prevención y Control de 
Cáncer de la Mujer 


Pasajes nacionales para labores en campo y de supervision 
Descripción adicional: Pasajes terrestres Para asistir a curso 
regional de control de calidad en mastografía para la asistencia de 2 
técnicas radiólogas de acuerdo a la sede correspondiente Sinaloa, 
Nuevo León o Zacatecas 


Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: 


$2,164,599.40 


Total del programa: Cáncer 


$2,164,599.40 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


Índice 


Clave PP - Clave PI - 
Nombre Pl 


Clave 
Partida 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Descripción del bien / servicio 


P.U. Cantidad Total 


1.1.1.1 


U008 - OB010 - Detectar 
oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


12101 


ID bien/servicio:317819 


Lic. en Ciencias de la Nutrición / Nutriólogo 
Descripción adicional: Nutriólogo JS y/o UNEME EC (9) 


$74,493.00 1.00 $74,493.00 


1.1.1.1 


U008 - OB010 - Detectar 
oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


12101 


ID bien/servicio:317858 
Psicólogo Clínico / Psicólogo 
Descripción adicional: Para laborar en UNEME EC (1) 


$83,067.00 1.00 $83,067.00 


1.1.1.1 


U008 - OBO10 - Detectar 
oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


12101 


ID bien/servicio:317858 
Psicólogo Clínico / Psicólogo 
Descripción adicional: Para laborar en UNEME EC (2) 


$83,067.00 1.00 $83,067.00 


1.1.1.1 


1.1.1.1 


U008 - OB010 - Detectar 
oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
U008 - OBO10 - Detectar 
oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


12101 


12101 


ID bien/servicio:317828 


Médico Especialista “A” / Médico Especialista en Medicina Interna o 
Medicina Integrada o Familiar 
Descripción adicional: Para laborar en JS y/o UNEME EC (1) 


ID bien/servicio:317819 
Lic. en Ciencias de la Nutrición / Nutriólogo 
Descripción adicional: Nutriólogo JS y/o UNEME EC (2) 


$417,840.00 1.00 $417,840.00 


$74,493.00 1.00 $74,493.00 


1.1.1.1 


U008 - OBO10 - Detectar 
oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


12101 


ID bien/servicio:317865 

Soporte Administrativo B / Supervisores Estatales 

Descripción adicional: (Lic. en Salud Pública o enfermera o 
psicólogo o nutriólogo o TS o LEF) para laborar en JS y/o UNEME 
EC (5) 


$203,700.00 1.00 $203,700.00 


1.1.1.1 


1.1.1.1 


U008 - OBO10 - Detectar 
oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
U008 - OBO10 - Detectar 
oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


12101 


12101 


ID bien/servicio:317894 
Trabajadora Social en Área Médica “A” / Trabajadora Social 
Descripción adicional: Para laborar en JS y/o UNEME EC (1) 


ID bien/servicio:317819 
Lic. en Ciencias de la Nutrición / Nutriólogo 
Descripción adicional: Nutriólogo JS y/o UNEME EC (3) 


$58,374.00 1.00 $58,374.00 


$74,493.00 1.00 $74,493.00 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


Índice 


Clave PP - Clave PI - 
Nombre Pl 


Clave 
Partida 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Descripción del bien / servicio 


P.U. Cantidad Total 


1.1.1.1 


U008 - OB010 - Detectar 
oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


12101 


ID bien/servicio:317819 


Lic. en Ciencias de la Nutrición / Nutriólogo 
Descripción adicional: Nutriólogo JS y/o UNEME EC (10) 


$74,493.00 1.00 $74,493.00 


1.1.1.1 


U008 - OB010 - Detectar 
oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


12101 


ID bien/servicio:317865 

Soporte Administrativo B / Supervisores Estatales 

Descripción adicional: (Lic. en Salud Pública o enfermera o 
psicólogo o nutriólogo o TS o LEF) para laborar en JS y/o UNEME 
EC (8) 


$203,700.00 1.00 $203,700.00 


1.1.1.1 


U008 - OBO10 - Detectar 
oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


12101 


ID bien/servicio:317819 


Lic. en Ciencias de la Nutrición / Nutriólogo 
Descripción adicional: Nutriólogo JS y/o UNEME EC (1) 


$74,493.00 1.00 $74,493.00 


1.1.1.1 


1.1.1.1 


U008 - OB010 - Detectar 
oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
U008 - OBO10 - Detectar 
oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


12101 


12101 


ID bien/servicio:317819 


Lic. en Ciencias de la Nutrición / Nutriólogo 
Descripción adicional: Nutriólogo JS y/o UNEME EC (7) 


ID bien/servicio:317819 
Lic. en Ciencias de la Nutrición / Nutriólogo 
Descripción adicional: Nutriólogo ESTATAL (1) 


$74,493.00 1.00 $74,493.00 


$248,310.00 1.00 $248,310.00 


1.1.1.1 


U008 - OBO10 - Detectar 
oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


12101 


ID bien/servicio:317865 

Soporte Administrativo B / Supervisores Estatales 

Descripción adicional: (Lic. en Salud Pública o enfermera o 
psicólogo o nutriólogo o TS o LEF) para laborar en JS y/o UNEME 
EC (7) 


$203,700.00 1.00 $203,700.00 


1.1.1.1 


1.1.1.1 


U008 - OBO10 - Detectar 
oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
U008 - OBO10 - Detectar 
oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


12101 


12101 


ID bien/servicio:317819 
Lic. en Ciencias de la Nutrición / Nutriólogo 
Descripción adicional: Nutriólogo JS y/o UNEME EC (8) 


ID bien/servicio:317865 

Soporte Administrativo B / Supervisores Estatales 

Descripción adicional: (Lic. en Salud Pública o enfermera o 
psicólogo o nutriólogo o TS o LEF) para laborar en JS y/o UNEME 
EC (6) 


$74,493.00 1.00 $74,493.00 


$203,700.00 1.00 $203,700.00 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice al E ENa Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
1.1.1.1 U008 - OB010 - Detectar 12101 — IDbien/servicio:317819 $74,493.00 1.00 $74,493.00 
oportuna y masivamente el Lic. en Ciencias de la Nutrición / Nutriólogo 
universo de casos de Descripción adicional: Nutriólogo JS y/o UNEME EC (5) 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
1.1.1.1 U008 - OBO10 - Detectar 12101 — IDbien/servicio:317819 $74,493.00 1.00 $74,493.00 
oportuna y masivamente el Lic. en Ciencias de la Nutrición / Nutriólogo 
universo de casos de Descripción adicional: Nutriólogo JS y/o UNEME EC (4) 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
1.1.1.1 U008 - OBO10 - Detectar 12101  IDbien/servicio:317819 $74,493.00 1.00 $74,493.00 
oportuna y masivamente el Lic. en Ciencias de la Nutrición / Nutriólogo 
universo de casos de Descripción adicional: Nutriólogo JS y/o UNEME EC (6) 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
1.1.1.1 U008 - OBO10 - Detectar 12101  IDbien/servicio:317865 $203,700.00 1.00 $203,700.00 
oportuna y masivamente el Soporte Administrativo B / Supervisores Estatales 
universo de casos de Descripción adicional: (Lic. en Salud Pública o enfermera o 
sobrepeso, obesidad y psicólogo o nutriólogo o TS o LEF) para laborar en JS y/o UNEME 
diabetes para garantizar su EC (9) 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.2.1 U008 - OB010 - Detectar 25401 — IDbien/servicio:326401 $850.00 40.00 $34,000.00 
oportuna y masivamente el Cintas. Métrica. Retraíble, de vinil con 1.50 m de longitud. Pieza. 
Universo de casos de Descripción adicional: Cinta métrica de fibra de vidrio 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.3.1 U008 - OB010 - Detectar 21101 — IDbien/servicio:318213 $805.01 1.00 $805.01 
oportuna y masivamente el Papel bond 
universo de casos de Descripción adicional: caja (s) y/o paquete(s) según presupuesto 
sobrepeso, obesidad y establecido por entidad federativa 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.3.1 U008 - OB010 - Detectar 21701 — IDbien/servicio:318499 $3,800.00 10.00 $38,000.00 
oportuna y masivamente el Figuras didacticas 
Universo de casos de Descripción adicional: juego de modelos alimenticios flexibles (el 
sobrepeso, obesidad y número de piezas que contenga el paquete deberá ajustarse al 
diabetes para garantizar su precio unitario) 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
3.1.3.1 U008 - OBO10 - Detectar 33603 ID bien/servicio:334419 $100,000.00 1.00 $100,000.00 


oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


Servicio de impresion de documentos oficiales para la prestacion de 
serv. Pub. 

Descripción adicional: Servicio para impresión de documentos 
oficiales necesarios para actividades del programa como 
cuestionario de factores de riesgo, entre otros necesarios para 
estrategia HEART'S 
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U008 - OB010 - Detectar 
oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


ID bien/servicio:329928 

Suturas. de monofilamento sintético 

Descripción adicional: Monofilamentos para revisión de pies ya sea 
en paquete o cualquier otra presentación 


$108,600.00 


3.1.4.1 


U008 - OB010 - Detectar 
oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


53201 


ID bien/servicio:338092 
Baumanometro (equipo medico quirurgico) 
Descripción adicional: Baumanómetro digital 


$1,650.00 


603.00 


$994,950.00 


5.1.1.1 


U008 - OB010 - Detectar 
oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


51501 


ID bien/servicio:335211 
Minicomputadora (eq. de computacion) 
Descripción adicional: lap top o computadora de escritorio 


$22,000.00 


18.00 


$396,000.00 


Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: 


$4,326,443.01 


a | 
U008 - OB010 - Detectar 
oportuna y masivamente el 
universo de casos de 
sobrepeso, obesidad y 
diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo así 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 


Total del programa: Cardiometabólicas 


$194,580.00 


ID bien/servicio:317893 

Trabajadora Social en Área Médica “A” / Gerontólogo 

Descripción adicional: Licenciado (a) en Gerontología con título y 
cédula o documento oficial que avale, con una percepción mensual 
bruta de zona ll $19,458 y Zona III $21,493 mensual, por 10 meses 
(11) 


1.00 


$4,326,443.01 


$194,580.00 


1.4.1.1 U008 - OBO10 - Detectar 12101 ID bien/servicio:317893 $194,580.00 1.00 $194,580.00 
oportuna y masivamente el Trabajadora Social en Área Médica “A” / Gerontólogo 
universo de casos de Descripción adicional: LICENCIADO(A) EN GERONTOLOGÍA CON 
sobrepeso, obesidad y TITULO Y CÉDULA O DOCUMENTO OFICIAL QUE AVALE CON 
diabetes para garantizar su UNA PERCEPCIÓN MENSUAL BRUTA DE ZONA II $19,458.00 
adecuado control y manejo así POR 10 MESES y Zona lll $21,493.00 (Candidato 2) (1) 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
5.1.1.1  U008 - OBO10 - Detectar 33603 ID bien/servicio:334419 $100,000.00 1.00 $100,000.00 
oportuna y masivamente el Servicio de impresion de documentos oficiales para la prestacion de 
universo de casos de serv. Pub. 
sobrepeso, obesidad y Descripción adicional: Un tiraje se conforma de formatos para 
diabetes para garantizar su detección de caídas e incont. urinaria, riesgo de fx por osteoporosis, 
adecuado control y manejo así minimental, GDS, escalas gerontologicas, ABVD y AIVD 
como la promoción de un 
envejecimiento saludable 
Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $489,160.00 
Total del programa: Envejecimiento $489,160.00 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Clave PP - Clave Pl - 


Clave 


Índice Nombre Pl Partida Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
2.1.1.1 U009 - EE010 - Realizar 33604 ID bien/servicio:334425 $6.88 1,548.00 $10,650.24 
operativos de apoyo a las Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion 
entidades federativas ante en general para difusion 
urgencias epidemiológicas y Descripción adicional: Cartel. Prevención de enfermedades 
desastres diarreicas a color. Pieza 
2.1.1.1 U009 - EEO10 - Realizar 33604 ID bien/servicio:334433 $6.88 1,535.00 $10,562.64 
operativos de apoyo a las Trípticos. Tamaño extendido: 28 x 21.5 cms. Tamaño final: 9,3 x 
entidades federativas ante 21.5 Impreso en selección de color a 2 x 2 tintas en papel couché 
urgencias epidemiológicas y mate de 150 gr. Impreso en offset frente y vuelta con 2 dobleces y 
desastres barniz de máquina. 
Descripción adicional: Pieza 
2.1.1.1 U009 - EEO10 - Realizar 33604 ID bien/servicio:334422 $6.88 1,925.00 $13,244.00 
operativos de apoyo a las Dípticos. Tamaño extendido: 28 x 21.5 cms. Tamaño final: 14 x 21.5 
entidades federativas ante cms. Impreso frente y vuelta en 4 x 4 tintas al rebase sobre papel 
urgencias epidemiológicas y opalina de 120 grms. Acabados: Con un doblez y barniz de máquina 
desastres Descripción adicional: Pieza 
2.2.1.1 U009 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:322150 $8,140.88 3.00 $24,422.64 
operativos de apoyo a las Electrolitos Orales. Polvo (Fórmula de osmolaridad Baja) Cada 
entidades federativas ante sobre con polvo contiene: Glucosa anhidra o glucosa 13.5 g Cloruro 
urgencias epidemiológicas y de potasio 1.5 g Cloruro de sodio 2.6 g Citrato trisódico dihidratado 
desastres 2.9 g Envase con 20.5 g 
Descripción adicional: Caja con 500 piezas 
2.2.1.1 U009 - EEO10 - Realizar 25901 ID bien/servicio:331690 $5,252.02 3.00 $15,756.06 
operativos de apoyo a las Medios de Transporte. 
entidades federativas ante Descripción adicional: Medios de transporte Cary Blair. Caja con 
urgencias epidemiológicas y 100 piezas 
desastres 
2.2.1.1 U009 - EEO10 - Realizar 25901 ID bien/servicio:332943 $10,338.92 4.00 $41,355.68 
operativos de apoyo a las Sustancias químicas para tratamientos de agua 
entidades federativas ante Descripción adicional: Plata coloidal al .36% Caja con 500 piezas. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $115,991.26 


Total del programa: Enfermedades Diarréicas 


$115,991.26 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice ol: UE Ea Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
1.1.2.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:323953 $3.70 8.00 $29.60 
capacitar, normar, asesorar y Prednisona. Tableta Cada Tableta contiene: Prednisona 5 mg 
evaluar en la prevención y Envase con 20 Tabletas. 
ontra de la tuberculosis y la Descripción adicional: Tratamiento de reacciones leprosas tipo 1 
epra 
1.1.2.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:323961 $25.19 6.00 $151.14 
capacitar, normar, asesorar y Pregabalina. Cápsula Cada Cápsula contiene: Pregabalina 75 mg 
evaluar en la prevención y Envase con 28 Cápsulas 
control de la tuberculosis y la Descripción adicional: Tratamiento para pacientes con neuropatia 
lepra por discapacidad por lepra 
2.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:321258 $544.12 12.00 $6,529.44 
capacitar, normar, asesorar y Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: Etambutol HCI 400 mg, caja con 672 tabletas 
control de la tuberculosis y la 
lepra 
2.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:321258 $364.31 66.00 $24,044.46 
capacitar, normar, asesorar y Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: Rifampicina, cápsula de 300mg, caja de 100 
control de la tuberculosis y la cápsulas 
lepra 
2.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:321258 $232.82 46.00 $10,709.72 
capacitar, normar, asesorar y Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: Rifampicina, cápsula de 150mg, caja con 100 
control de la tuberculosis y la cápsulas 
lepra 
2.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:321258 $351.85 15.00 $5,277.75 
capacitar, normar, asesorar y Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: Pirazinamida 400 mg, caja c/672 tabletas 
control de la tuberculosis y la 
lepra 
2.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301  IDbien/servicio:321258 $177.32 6.00 $1,063.92 
capacitar, normar, asesorar y Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: Pediátrico combinado, Fase Intensiva 
oniro! de la tuberculosis y la (R75mg/H 50 mg/Z 150 mg) caja con 84 tabletas dispersables 
epra 
2.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:321258 $147.77 5.00 $738.85 
capacitar, normar, asesorar y Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: Pediátrico combinado, Fase Sostén 
control de la tuberculosis y la (R75mg/H 50 mg) caja con 84 tabletas dispersables 
lepra 
4.1.1.1 POT - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:321258 $10.48 624.00 $6,539.52 
capacitar, normar, asesorar y Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: Clofazimina, cápsula 100 mg 
control de la tuberculosis y la 
lepra 
4.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301  IDbien/servicio:321178 $6.23 10.00 $62.30 
capacitar, normar, asesorar y Amikacina. Solución Inyectable. Cada ampolleta o frasco ámpula 
evaluar en la prevención y contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. 
eat de la tuberculosis y la Envase con 1 ampolleta o frasco ámpula con 2 ml. 
epra 
4.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:321258 $0.68 10.00 $6.80 
capacitar, normar, asesorar y Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: Etambutol HCI, tableta 400 mg 
control de la tuberculosis y la 
lepra 
4.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301  IDbien/servicio:321258 $2.60 10.00 $26.00 
capacitar, normar, asesorar y Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: Amoxicilina + ácido Clavulánico tableta 500 
control de la tuberculosis y la mg /125 mg 
lepra 
4.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301  IDbien/servicio:321258 $36.08 376.00 $13,566.08 


capacitar, normar, asesorar y 
evaluar en la prevención y 
control de la tuberculosis y la 
lepra 


Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
Descripción adicional: Bedaquiline tableta100 mg 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice pida UE Ga Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
4.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:321258 $0.40 216.00 $86.40 
capacitar, normar, asesorar y Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: Isoniazida 300 mg, tableta 
control de la tuberculosis y la 
lepra 
4.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:321258 $9.89 768.00 $7,595.52 
capacitar, normar, asesorar y Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: Clofazimina, cápsula 100 mg 
control de la tuberculosis y la 
lepra 
4.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:321258 $4.99 10.00 $49.90 
capacitar, normar, asesorar y Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: Moxifloxacino, tableta 400 mg 
control de la tuberculosis y la 
lepra 
4.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:323314 $68.32 1.00 $68.32 
capacitar, normar, asesorar y Meropenem. Solución Inyectable Cada frasco ámpula con polvo 
evaluar en la prevención y contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem. 
control de la tuberculosis y la Envase con 1 frasco ámpula. 
lepra 
4.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:321258 $1.83 10.00 $18.30 
capacitar, normar, asesorar y Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: Prothionamida, tableta 250 mg 
control de la tuberculosis y la 
lepra 
4.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:321258 $53.03 10.00 $530.30 
capacitar, normar, asesorar y Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: Delamanid, tableta 50 mg 
control de la tuberculosis y la 
lepra 
4.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:321258 $0.53 5,200.00 $2,756.00 
capacitar, normar, asesorar y Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: Levofloxacino, tableta 250 mg 
control de la tuberculosis y la 
lepra 
4.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:321258 $37.91 10.00 $379.10 
capacitar, normar, asesorar y Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: Bedaquiline tableta100 mg 
control de la tuberculosis y la 
lepra 
4.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:321258 $5.25 1,548.00 $8,127.00 
capacitar, normar, asesorar y Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: Cicloserina, cápsula 250 mg 
control de la tuberculosis y la 
lepra 
4.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:322834 $70.68 1.00 $70.68 
capacitar, normar, asesorar y Imipenem y cilastatina. Solución Inyectable Cada frasco ámpula con 
evaluar en la prevención y polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg de 
control de la tuberculosis y la imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. 
lepra Envase con un frasco ámpula 
4.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:321258 $14.84 1,596.00 $23,684.64 
capacitar, normar, asesorar y Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: Linezolid, tableta 600 mg 
control de la tuberculosis y la 
lepra 
4.1.1.1 P018 - EE060 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:321258 $0.44 308.00 $135.52 


capacitar, normar, asesorar y 
evaluar en la prevención y 
control de la tuberculosis y la 
lepra 


Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
Descripción adicional: Pirazinamida, tableta 400 mg 


Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $112,247.26 


Total del programa: Micobacteriosis $112,247.26 
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Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


11.1.2.1 


U009 - EE080 - Fomentar, 
proteger y restablecer la salud 
bucal, con parte de la salud 
integral de la población 
mexicana 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


ID bien/servicio:317865 $122,220.00 
Soporte Administrativo B / Supervisores Estatales 

Descripción adicional: Odontólogo titulado. Apoyo actividades 

administrativas nivel estatal y jurisdiccional, así como supervisar, 

evaluar y asesorar el desarrollo de estrategias del programa. 

Contrato 6 meses. Zona |I (1) 


$122,220.00 


11.1.2.1 U009 - EEO80 - Fomentar, 12101 ID bien/servicio:317865 $61,110.00 1.00 $61,110.00 
proteger y restablecer la salud Soporte Administrativo B / Supervisores Estatales 
bucal, con parte de la salud Descripción adicional: Odontólogo Titulado. Apoyo en supervisión, 
integral de la población evaluación y seguimiento de actividades preventivas en área estatal 
mexicana o jurisdiccional, por 3 meses, salario mensual 20,370.00 Zona Il y 
22,662.00 Zona IlI (1) 
11.1.2.1 U009 - EE080 - Fomentar, 53201 ID bien/servicio:342680 $535.00 69.00 $36,915.00 
proteger y restablecer la salud Sonda. Sonda periodontal W o WHO. 
bucal, con parte de la salud Descripción adicional: Para realizar diagnóstico periodontal 
integral de la población (segunda enfermedad bucal de mayor prevalencia) a población que 
mexicana acuden a demandar consulta a los Servicios de Salud de la 
Secretaría de Salud. 
Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $220,245.00 
Total del programa: Salud Bucal $220,245.00 


U009 - EE060 - Supervisar, 
capacitar, normar, asesorar y 
evaluar en la prevención y 
control de la tuberculosis y la 
lepra 


ID bien/servicio:333879 $3,593.79 
Accesorios de equipo e instrumental medico y de laboratorio 

Descripción adicional: Boquilla Espirette estándar desechable, para 

espirómetro modelo Easy One PC o Easy One Air. Caja con 50 


piezas. 


$17,968.95 


2.3.3.1 U0O9 - EE060 - Supervisar, 29501 ID bien/servicio:333879 $113.68 250.00 $28,420.00 
capacitar, normar, asesorar y Accesorios de equipo e instrumental medico y de laboratorio 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: FILTRO INLINE SPIROGARD PARA EASY 
control de la tuberculosis y la ON PC O EASY ONE AIR. 1 pieza. 
lepra 
2.3.5.1 U0O9 - EE060 - Supervisar, 29501 ID bien/servicio:333879 $1,656.13 5.00 $8,280.65 
capacitar, normar, asesorar y Accesorios de equipo e instrumental medico y de laboratorio 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: Adaptador spirette para filtro. Caja con 50 
control de la tuberculosis y la piezas 
lepra 
Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $54,669.60 
Total del programa: Respiratorias Crónicas $54,669.60 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice o E Ga Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
7.3.1.1 U009 - EE020 - Realizar 25201 ID bien/servicio:320927 $41,796.00 23.00 $961,308.00 
operativos de apoyo para la Plaguicidas (insecticidas) 
vigilancia epidemiológica, Descripción adicional: Larvicida biorracional al 2.5%, caja con dos 
prevención y control de sacos de 10 kilos cada uno 
enfermedades transmitidas 
por vectores e intoxicación por 
picadura de alacrán 
7.3.1.1 U009 - EE020 - Realizar 25201 ID bien/servicio:320927 $36,516.80 6.00 $219,100.80 
operativos de apoyo para la Plaguicidas (insecticidas) 
vigilancia epidemiológica, Descripción adicional: Regulador de Crecimiento al 1.3% en Saco 
prevención y control de de 18.18 kilogramos 
enfermedades transmitidas 
por vectores e intoxicación por 
picadura de alacrán 
7.3.1.1 U009 - EE020 - Realizar 25201 ID bien/servicio:320927 $9,465.60 8.00 $75,724.80 
operativos de apoyo para la Plaguicidas (insecticidas) 
vigilancia epidemiológica, Descripción adicional: Larvicida biorracional al 1%, caja con 12 
prevención y control de tarros de 1 litro cada uno 
enfermedades transmitidas 
por vectores e intoxicación por 
icadura de alacrán 
7.3.2.1 U009 - EE020 - Realizar 25201 ID bien/servicio:320927 $215,000.00 7.00 $1,505,000.00 
operativos de apoyo para la Plaguicidas (insecticidas) 
vigilancia epidemiológica, Descripción adicional: Adulticida Neonicotinoide al 3% + Piretroide 
prevención y control de al 0.74%, tambos de 208 litros 
enfermedades transmitidas 
por vectores e intoxicación por 
picadura de alacrán 
7.3.2.1 U009 - EE020 - Realizar 25201 ID bien/servicio:320927 $21,641.92 120.00 $2,597,030.74 
operativos de apoyo para la Plaguicidas (insecticidas) 
vigilancia epidemiológica, Descripción adicional: Adulticida organofosforado al 40%, bidon de 
prevención y control de 20 litros 
enfermedades transmitidas 
por vectores e intoxicación por 
picadura de alacrán 
7.3.2.1 U009 - EE020 - Realizar 25201 ID bien/servicio:320927 $21,518.00 30.00 $645,540.00 
operativos de apoyo para la Plaguicidas (insecticidas) 
vigilancia epidemiológica, Descripción adicional: Adulticida Piretroide al 1.73% en base oleosa, 
prevención y control de caja con dos bidones de 10 litros 
enfermedades transmitidas 
por vectores e intoxicación por 
picadura de alacrán 
7.3.2.1 U009 - EE020 - Realizar 25201 ID bien/servicio:320927 $17,829.20 35.00 $624,022.00 
operativos de apoyo para la Plaguicidas (insecticidas) 
vigilancia epidemiológica, Descripción adicional: Adulticida Piretroide al 20%, bidon con 5 litros 
prevención y control de 
enfermedades transmitidas 
por vectores e intoxicación por 
picadura de alacrán 
8.1.1.1 U009 - EE020 - Realizar 12101 ID bien/servicio:317867 $72,642.00 1.00 $72,642.00 
operativos de apoyo para la Soporte Administrativo C / Apoyo Gerencial 
vigilancia epidemiológica, Descripción adicional: Soporte Administrativo C / Apoyo Gerencial, 
prevención y control de con sueldo mensual de $ 24214 por 3 meses (1) 
enfermedades transmitidas 
por vectores e intoxicación por 
icadura de alacrán 
8.1.1.1 U009 - EE020 - Realizar 12101 ID bien/servicio:317867 $72,642.00 1.00 $72,642.00 


operativos de apoyo para la 
vigilancia epidemiológica, 
prevención y control de 
enfermedades transmitidas 
por vectores e intoxicación por 
picadura de alacrán 


Soporte Administrativo C / Apoyo Gerencial 
Descripción adicional: Soporte Administrativo C / Apoyo Gerencial, 
con sueldo mensual de $ 24214 por 3 meses (2) 
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| | 
U009 - EE020 - Realizar 
operativos de apoyo para la 
vigilancia epidemiológica, 
prevención y control de 
enfermedades transmitidas 
por vectores e intoxicación por 
picadura de alacrán 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


$72,642.00 


ID bien/servicio:317867 

Soporte Administrativo C / Apoyo Gerencial 

Descripción adicional: Soporte Administrativo C / Apoyo Gerencial, 
con sueldo mensual de $ 24214 por 3 meses (3) 


$72,642.00 


8.1.1.1 U009 - EE020 - Realizar 12101 ID bien/servicio:317867 $157,391.00 1.00 $157,391.00 
operativos de apoyo para la Soporte Administrativo C / Apoyo Gerencial 
vigilancia epidemiológica, Descripción adicional: Soporte Administrativo C, con sueldo 
prevención y control de mensual de $ 24214 por 6.5 meses (2) 
enfermedades transmitidas 
por vectores e intoxicación por 
picadura de alacrán 
8.1.1.1 1009 - EE020 - Realizar 12101 ID bien/servicio:317867 $157,391.00 1.00 $157,391.00 
operativos de apoyo para la Soporte Administrativo C / Apoyo Gerencial 
vigilancia epidemiológica, Descripción adicional: Soporte Administrativo C, con sueldo 
prevención y control de mensual de $ 24214 por 6.5 meses (3) 
enfermedades transmitidas 
por vectores e intoxicación por 
icadura de alacrán 
8.1.1.1 U009 - EE020 - Realizar 12101 ID bien/servicio:317867 $157,391.00 1.00 $157,391.00 


operativos de apoyo para la 
vigilancia epidemiológica, 
prevención y control de 
enfermedades transmitidas 
por vectores e intoxicación por 
picadura de alacrán 


Soporte Administrativo C / Apoyo Gerencial 
Descripción adicional: Soporte Administrativo C, con sueldo 
mensual de $ 24214 por 6.5 meses (1) 


Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: 


$7,317,825.34 


Total del programa: Dengue 


$7,317,825.34 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


4.2.1.1 U0O9 - EEO7O - Supervisar, 12201 ID bien/servicio:318010 $33,240.00 j $33,240.00 


capacitar, normar, asesorar y Promotor en Salud / Técnico en Programas de Salud 

evaluar en la prevención y Descripción adicional: Personal profesional, perfil Médico 

control de enfermedades Veterinario para realizar esterilizaciones de perros y gatos en las 
transmitidas por rabia, comunidades. (1) 


brucelosis, rickettsiosis 
(Fiebre Manchada de las 
Montañas Rocosas) 
4.2.1.1 P018 - EE070 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:321792 $181.00 52.00 $9,412.00 
capacitar, normar, asesorar y Clorhidrato de Xilacina al 2% (Uso veterinario) 
evaluar en la prevención y 
control de enfermedades 
transmitidas por rabia, 
brucelosis, rickettsiosis 
(Fiebre Manchada de las 
Montañas Rocosas) 


4.2.1.1 P018 - EE070 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:324440 $550.00 130.00 $71,500.00 
capacitar, normar, asesorar y Tiletamina-Zolazepam al 10% (Uso veterinario) 
evaluar en la prevención y Descripción adicional: Con 5 ml de diluyente. 


control de enfermedades 
transmitidas por rabia, 
brucelosis, rickettsiosis 
(Fiebre Manchada de las 
Montañas Rocosas) 


4.2.1.1 P018 - EE070 - Supervisar, 25301 ID bien/servicio:321207 $499.00 13.00 $6,487.00 
capacitar, normar, asesorar y Amoxicilina (como trihidrato de amoxicilina) 150 mg, vehículo c.b.p. 
evaluar en la prevención y 1 ml. Frasco de 100 ml (Uso veterinario). Frasco con 100 ml 


control de enfermedades 
transmitidas por rabia, 
brucelosis, rickettsiosis 
(Fiebre Manchada de las 


Montañas Rocosas) A 
Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $120,639.00 


Total del programa: Zoonosis $120,639.00 


2.1.1.1 U009 - EE020 - Realizar ID bien/servicio:317845 $108,030.00 1.00 $108,030.00 
operativos de apoyo para la Microscopista DX Paludismo / Técnico en Microscopía 
vigilancia epidemiológica, Descripción adicional: Microscopista DX Paludismo / Técnico en 
prevención y control de Microscopía, con sueldo mensual de $ 16620 por 6.5 meses (1) 


enfermedades transmitidas 
por vectores e intoxicación por 


— ———— Picadura de alacrán a 
2.1.1.1 U009 - EE020 - Realizar 12101 ID bien/servicio:317845 $49,860.00 1.00 $49,860.00 
operativos de apoyo para la Microscopista DX Paludismo / Técnico en Microscopía 
vigilancia epidemiológica, Descripción adicional: Microscopista DX Paludismo / Técnico en 
prevención y control de Microscopía, con sueldo mensual de $ 16620 por 3 meses (1) 


enfermedades transmitidas 
por vectores e intoxicación por 
picadura de alacrán 


Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $157,890.00 


Total del programa: Paludismo $157,890.00 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


U009 - EE020 - Realizar ID bien/servicio:331255 $15,000.00 j $15,000.00 
operativos de apoyo para la Estuche de diagnóstico. Inmunoenzayo (ELISA) de tercera 

vigilancia epidemiológica, generación para la detección de anticuerpos especificos contra el 

prevención y control de Trypanosoma cruzi en suero humano. CHAGATEK ELISA 

enfermedades transmitidas RECOMBINANTE Estuche para 96 pruebas 


por vectores e intoxicación por 
picadura de alacrán 


Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $15,000.00 


Total del programa: Enfermedad de Chagas $15,000.00 
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Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice di UE oil Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
1.1.1.1 U009 - EE010 - Realizar 25301 ID bien/servicio:322151 $2,326.61 2.00 $4,653.22 
operativos de apoyo a las Electrolitos Orales. Solución Cada sobre con polvo contiene: 
entidades federativas ante Glucosa 20.0 g Cloruro de potasio 1.5 g Cloruro de sodio 3.5 g 
urgencias epidemiológicas y Citrato trisódico dihidratado 2.9 g Envase con 27.9 g 
desastres Descripción adicional: Caja de 300 piezas 
1.1.1.1 U009 - EE010 - Realizar 25401 ID bien/servicio:328529 $4,157.00 4.00 $16,628.00 
operativos de apoyo a las Medios de Transporte. Medio de transporte Cary y Blair. Tubos 
entidades federativas ante preparados con hisopo. Pieza. RTC 
urgencias epidemiológicas y Descripción adicional: Caja de 100 
desastres 
1.1.1.1 U009 - EE010 - Realizar 25901 ID bien/servicio:332943 $8,921.80 2.00 $17,843.60 
operativos de apoyo a las Sustancias químicas para tratamientos de agua 
entidades federativas ante Descripción adicional: Caja de 500 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.1.1.1 U009 - EE010 - Realizar 31701 ID bien/servicio:334317 $45,298.00 1.00 $45,298.00 
operativos de apoyo a las Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales 
entidades federativas ante Descripción adicional: Servicios de conducción de internet. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.1.1.1 U009 - EE010 - Realizar 33604 ID bien/servicio:334433 $6.85 4,000.00 $27,400.00 
operativos de apoyo a las Trípticos. Tamaño extendido: 28 x 21.5 cms. Tamaño final: 9,3 x 
entidades federativas ante 21.5 Impreso en selección de color a 2 x 2 tintas en papel couché 
urgencias epidemiológicas y mate de 150 gr. Impreso en offset frente y vuelta con 2 dobleces y 
desastres barniz de máquina. 
1.1.1.1 U009 - EE010 - Realizar 33604 ID bien/servicio:334422 $6.85 4,000.00 $27,400.00 
operativos de apoyo a las Dípticos. Tamaño extendido: 28 x 21.5 cms. Tamaño final: 14 x 21.5 
entidades federativas ante cms. Impreso frente y vuelta en 4 x 4 tintas al rebase sobre papel 
urgencias epidemiológicas y opalina de 120 grms. Acabados: Con un doblez y barniz de máquina 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EE010 - Realizar 25301 ID bien/servicio:323380 $3.80 250.00 $950.00 
operativos de apoyo a las Metoclopramida. Tableta Cada Tableta contiene: Clorhidrato de 
entidades federativas ante metoclopramida 10 mg Envase con 20 Tabletas. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EE010 - Realizar 25301 ID bien/servicio:324537 $6.90 250.00 $1,725.00 
operativos de apoyo a las Trimetoprima-sulfametoxazol. Suspensión Oral Cada 5 ml 
entidades federativas ante contienen: Trimetoprima 40 mg Sulfametoxazol 200 mg Envase con 
urgencias epidemiológicas y 120 ml y dosificador. 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:321200 $7.15 50.00 $357.50 
operativos de apoyo a las Amlodipino. Tableta o Cápsula Cada Tableta o Cápsula contiene: 
entidades federativas ante Besilato o Maleato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino. 
urgencias epidemiológicas y Envase con 30 Tabletas o Cápsulas. 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:321780 $25.00 500.00 $12,500.00 
operativos de apoyo a las Cloranfenicol. Solución oftálmica. Cada ml contiene: Cloranfenicol 
entidades federativas ante levógiro 5 mg Envase con gotero integral con 15 ml. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:322111 $8.48 250.00 $2,120.00 
operativos de apoyo a las Doxiciclina. Cápsula o Tableta Cada Cápsula o Tableta contiene: 
entidades federativas ante Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxicilina. Envase 
urgencias epidemiológicas y con 10 Cápsulas o Tabletas. 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:323349 $7.51 200.00 $1,502.00 
operativos de apoyo a las Metformina. Tableta Cada Tableta contiene: Clorhidrato de 
entidades federativas ante metformina 850 mg Envase con 30 Tabletas. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:323409 $3.95 500.00 $1,975.00 


operativos de apoyo a las 
entidades federativas ante 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 


Miconazol. Crema Cada gramo contiene: Nitrato de miconazol 20 
mg Envase con 20 g. 


Presupuestación | Ramo 12 \ Reporte de Ramo 12 


Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 
28/11/2022 08:00:09 p. m. 


Página 88 / 94 


SIAFFASPE 


O ODrmac a ge 
a el Fortale 9C s de Salud 
blica en las Entidades Federativas 


de A 
qu 
A 

% A 


< 


' SALUD 


tonar SECRETARÍA DE SALUD 


Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio. Ejercicio 2022 


Nota: Sólo se muestra la información de los presupuestos (insumos y presupuestos) validados por el Administrador Federal con estatus Por autorizar, 
Autorizado, Rechazado. 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice ol: E Ea Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
1.2.1.1 P018 - EE010 - Realizar 25301 ID bien/servicio:323797 $4.10 1,000.00 $4,100.00 
operativos de apoyo a las Paracetamol. Tableta cada tableta contiene: paracetamol 500 mg. 
entidades federativas ante envase con 10 tabletas. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EE010 - Realizar 25301 ID bien/servicio:324536 $7.39 250.00 $1,847.50 
operativos de apoyo a las Trimetoprima-sulfametoxazol. Comprimido o Tableta Cada 
entidades federativas ante Comprimido o Tableta contiene: Trimetoprima 80 mg Sulfametoxazol 
urgencias epidemiológicas y 400 mg Envase con 20 Comprimidos o Tabletas. 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EE010 - Realizar 25301 ID bien/servicio:321073 $3.14 500.00 $1,570.00 
operativos de apoyo a las Albendazol. Suspensión Oral Cada frasco contiene: albendazol 400 
entidades federativas ante mg Envase con 20 ml. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EE010 - Realizar 25301 ID bien/servicio:321368 $17.00 250.00 $4,250.00 
operativos de apoyo a las Azitromicina. Tableta Cada Tableta contiene: Azitromicina 
entidades federativas ante dihidratada equivalente a 500 mg de azitromicina Envase con 4 
urgencias epidemiológicas y Tabletas. 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EE010 - Realizar 25301 ID bien/servicio:322986 $4.50 50.00 $225.00 
operativos de apoyo a las Isosorbida. Tableta Cada Tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 
entidades federativas ante 10 mg Envase con 20 Tabletas. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EE010 - Realizar 25301 ID bien/servicio:323401 $10.58 150.00 $1,587.00 
operativos de apoyo a las Metronidazol. Tableta Cada Tableta contiene: Metronidazol 500 mg 
entidades federativas ante Envase con 30 Tabletas. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EE010 - Realizar 25301 ID bien/servicio:323734 $7.19 500.00 $3,595.00 
operativos de apoyo a las Óxido de zinc. Pasta Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g 
entidades federativas ante Envase con 30 g. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EE010 - Realizar 25301 ID bien/servicio:321209 $16.00 400.00 $6,400.00 
operativos de apoyo a las Amoxicilina / ácido clavulánico. Suspensión Oral Cada frasco con 
entidades federativas ante polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de 
urgencias epidemiológicas y amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido 
desastres clavulánico. Envase con 60 ml, cada 5 ml con 125 mg de 
amoxicilina y 31.25 mg ácido clavulánico. 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:321366 $152.75 250.00 $38,187.50 
operativos de apoyo a las Azitromicina. Suspensión. Cada 5 ml de suspensión contienen: 
entidades federativas ante Azitromicina 200 mg. Frasco con polvo para reconstituir 10 ml. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:322038 $3.67 50.00 $183.50 
operativos de apoyo a las Difenhidramina. Jarabe. Cada 100 mililitros contienen: Clorhidrato 
entidades federativas ante de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 ml. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:322180 $4.69 200.00 $938.00 
operativos de apoyo a las Enalapril. Cápsula o tableta. Cada cápsula o tableta contiene: 
entidades federativas ante Maleato de enalapril 10 mg. Envase con 30 cápsulas o tabletas. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:323519 $10.26 250.00 $2,565.00 
operativos de apoyo a las Naproxeno. Tableta Cada Tableta contiene: Naproxeno 250 mg 
entidades federativas ante Envase con 30 Tabletas. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:321075 $3.28 500.00 $1,640.00 


operativos de apoyo a las 
entidades federativas ante 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 


Albendazol. Tableta Cada Tableta contiene: albendazol 200 mg 
Envase con 2 Tabletas. 
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Índice ol: E ol Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
1.2.1.1 P018 - EE010 - Realizar 25301 ID bien/servicio:321159 $16.90 250.00 $4,225.00 
operativos de apoyo a las Aluminio y magnesio. Suspensión Oral Cada 100 ml contienen: 
entidades federativas ante Hidróxido de aluminio 3.7 g Hidróxido de magnesio 4.0 g o trisilicato 
urgencias epidemiológicas y de magnesio: 8.9 g Envase con 240 ml y dosificador. 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EE010 - Realizar 25301 ID bien/servicio:321401 $11.67 500.00 $5,835.00 
operativos de apoyo a las Bencilpenicilina benzatínica compuesta. Suspensión Inyectable 
entidades federativas ante Cada frasco ámpula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina 
urgencias epidemiológicas y equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina Bencilpenicilina 
desastres procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina 
Bencilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 UI de 
bencilpenicilina Envase con un frasco ámpula y diluyente con 3 ml. 
1.2.1.1 P018 - EE010 - Realizar 25301 ID bien/servicio:321546 $6.84 100.00 $684.00 
operativos de apoyo a las Butilhioscina o hioscina. Gragea o Tableta Cada Gragea o Tableta 
entidades federativas ante contiene: Bromuro de butilhioscina o butilbromuro de hioscina 10 
urgencias epidemiológicas y mg Envase con 10 Grageas o Tabletas. 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EE010 - Realizar 25301 ID bien/servicio:322014 $25.00 50.00 $1,250.00 
operativos de apoyo a las Dicloxacilina. Cápsula o comprimido. Cada cápsula o comprimido 
entidades federativas ante contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg Envase con 20 Cápsulas o 
urgencias epidemiológicas y Comprimidos. 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EE010 - Realizar 25301 ID bien/servicio:322991 $31.00 150.00 $4,650.00 
operativos de apoyo a las Itraconazol. Cápsula Cada Cápsula contiene: Itraconazol 100 mg 
entidades federativas ante Envase con 15 Cápsulas. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EE010 - Realizar 25301 ID bien/servicio:323399 $7.60 150.00 $1,140.00 
operativos de apoyo a las Metronidazol. Suspensión Oral Cada 5 ml contienen: Benzoilo de 
entidades federativas ante metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 
urgencias epidemiológicas y 120 ml y dosificador. 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:323783 $4.12 250.00 $1,030.00 
operativos de apoyo a las Pantoprazol o rabeprazol u omeprazol. Tableta o Gragea o Cápsula 
entidades federativas ante Cada Tableta o Gragea o Cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o 
urgencias epidemiológicas y Rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg Envase con 7 
desastres Tabletas o Grageas o Cápsulas 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:321211 $32.00 400.00 $12,800.00 
Operativos de apoyo a las Amoxicilina / ácido clavulánico. Tableta Cada Tableta contiene: 
entidades federativas ante amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxilina. 
urgencias epidemiológicas y Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. 
desastres Envase con 12 Tabletas. 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:322647 $3.50 200.00 $700.00 
Operativos de apoyo a las Glibenclamida. Tableta Cada tableta contiene: Glibenclamida 5 mg. 
entidades federativas ante Envase con 50 tabletas. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:323537 $30.50 500.00 $15,250.00 
Operativos de apoyo a las Neomicina, polimixina b y gramicidina. Solución Oftálmica Cada ml 
entidades federativas ante contiene: Sulfato de Neomicina equivalente a 1.75 mg de 
urgencias epidemiológicas y Neomicina. Sulfato de Polimixina B equivalente a 5 000 U de 
desastres Polimixina B. Gramicidina 25 ug Envase con gotero integral con 15 
mi. 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:322150 $2.42 3,000.00 $7,260.00 
operativos de apoyo a las Electrolitos Orales. Polvo (Fórmula de osmolaridad Baja) Cada 
entidades federativas ante sobre con polvo contiene: Glucosa anhidra o glucosa 13.5 g Cloruro 
urgencias epidemiológicas y de potasio 1.5 g Cloruro de sodio 2.6 g Citrato trisódico dihidratado 
desastres 2.9 g Envase con 20.5 g 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:323342 $3.16 100.00 $316.00 


operativos de apoyo a las 
entidades federativas ante 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 


Metamizol sodico. Comprimido cada comprimido contiene: 
metamizol sódico 500 mg. envase con 10 comprimidos. 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Índice ol: E a Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
1.2.1.1 P018 - EE010 - Realizar 25301 ID bien/servicio:323509 $30.00 1,000.00 $30,000.00 
operativos de apoyo a las Nafazolina. Solución Oftálmica Cada ml contiene: Clorhidrato de 
entidades federativas ante Nafazolina 1 mg Envase con gotero integral con 15 ml. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EE010 - Realizar 25301 ID bien/servicio:323795 $3.77 750.00 $2,827.50 
operativos de apoyo a las Paracetamol. Solución oral cada ml contiene: paracetamol 100 mg. 
entidades federativas ante envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml, integrado o adjunto 
urgencias epidemiológicas y al envase que sirve de tapa. 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EE010 - Realizar 25301 ID bien/servicio:321165 $5.15 250.00 $1,287.50 
operativos de apoyo a las Ambroxol. Solución Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de 
entidades federativas ante ambroxol 300 mg Envase con 120 ml y dosificador. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.2.1.1 PO18 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:321547 $9.77 100.00 $977.00 
operativos de apoyo a las Butilhioscina o hioscina. Solución Inyectable Cada ampolleta 
entidades federativas ante contiene: Bromuro de butilhioscina o butilbromuro de hioscina 20 
urgencias epidemiológicas y mg Envase con 3 ampolletas de 1 ml. 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:321751 $4.30 500.00 $2,150.00 
Operativos de apoyo a las Clioquinol. Crema Cada g contiene: Clioquinol 30 mg Envase con 
entidades federativas ante 209. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:323382 $5.02 50.00 $251.00 
operativos de apoyo a las Metoprolol. Tableta Cada Tableta contiene: Tartrato de metoprolol 
entidades federativas ante 100 mg Envase con 20 Tabletas. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:324145 $15.97 25.00 $399.25 
operativos de apoyo a las Salbutamol. Jarabe Cada 5 ml contienen: Sulfato de salbutamol 
entidades federativas ante equivalente a 2 mg de salbutamol Envase con 60 ml. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:324147 $3.43 25.00 $85.75 
operativos de apoyo a las Salbutamol. Suspensión en aerosol. Cada inhalador contiene: 
entidades federativas ante Salbutamol 20 mg o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de 
urgencias epidemiológicas y salbutamol Envase con inhalador con 200 dosis de 100 ug. 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:321789 $6.50 100.00 $650.00 
operativos de apoyo a las Clorfenamina. Tableta. Cada tableta contiene: Maleato de 
entidades federativas ante clorfenamina 4.0 mg Envase con 20 Tabletas. 
urgencias epidemiológicas y 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25301 ID bien/servicio:322009 $5.00 100.00 $500.00 
Operativos de apoyo a las Diclofenaco. Cápsula o gragea de liberación prolongada. Cada 
entidades federativas ante gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg Envase con 20 
urgencias epidemiológicas y Cápsulas o Grageas. 
desastres 
1.2.1.1 P018 - EEO10 - Realizar 25401 ID bien/servicio:328310 $74.99 8.00 $599.92 
operativos de apoyo a las Jeringas. Para extraer sangre o inyectar sustancias, con pivote tipo 
entidades federativas ante luer lock, de polipropileno, volumen de 5 ml y aguja calibre 21 G y 
urgencias epidemiológicas y 32 mm de longitud. Estéril. Envase con 100 piezas. 
desastres 
Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $322,308.74 
Total del programa: Urgencias Epid. y Desastres $322,308.74 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Clave PP - Clave PI - Clave 
Nombre Pl Partida 
1.1.1.5 E036 - VAO10 - Programa de 25301  IDbien/servicio:324642 $273.46 166,000.00 $45,393,862.00 
vacunación Vacuna Contra Difteria, Tos Ferina, Tetanos, Hepatitis B, 
Poliomielitis Y Haemophilus Influenzae Tipo B. Suspension 
Inyectable. Cada frasco ámpula con 0.5 ml contiene: Toxoide 
diftérico no menos de 20 UI Toxoide tetánico no menos de 40 UI 
Toxoide pertussis 25 ug Hemaglutinina filamentosa 25 ug Poliovirus 
tipo 1 inactivado (Mahoney) 40 U Poliovirus tipo 2 inactivado 
(MEF 1) 8 U Poliovirus tipo 3 inactivado (Saukett) 32 U Antígeno de 
superficie del virus de Hepatitis B 10 ug Polisacárido capsular de 
Haemophilus influenzae tipo b 12 ug Conjugado a la proteína 
tetánica 22-36 ug Envase con 10 frascos ámpula con 1 dosis de 0.5 
ml cada uno. 
Descripción adicional: Vacuna Hexavalente, clave 020.000.6135.00 
Capturado en dosis y precio por dosis 
1.1.1.7 E036 - VAO10 - Programa de 12201  IDbien/servicio:317929 $65,093.00 1.00 $65,093.00 
vacunación Auxiliar de Enfermería A / Vacunadoras 
Descripción adicional: Personal de salud para la planeación, 
coordinación, ejecución y evaluación de actividades de vacunación 
en municipios de baja cobertura. 3.5 meses, sueldo mensual 
$18,598.00 (1) 
1.1.1.7 E036 - VAO10 - Programa de 12201  IDbien/servicio:317929 $74,392.00 1.00 $74,392.00 
vacunación Auxiliar de Enfermería A / Vacunadoras 
Descripción adicional: Personal de salud para la planeación, 
coordinación, ejecución y evaluación de actividades de vacunación 
en municipios de baja cobertura. 4 meses, sueldo mensual 
$18,598.00 (1) 
1.1.1.7 E036 - VAO10 - Programa de 12201  IDbien/servicio:317929 $92,990.00 1.00 $92,990.00 
vacunación Auxiliar de Enfermería A / Vacunadoras 
Descripción adicional: Personal de salud para la planeación, 
coordinación, ejecución y evaluación de actividades de vacunación 
en municipios de baja cobertura. 5 meses sueldo mensual 
$18,598.00 (1) 
1.1.1.7 E036 - VAO10 - Programa de 12201  IDbien/servicio:317929 $92,990.00 1.00 $92,990.00 
vacunación Auxiliar de Enfermería A / Vacunadoras 
Descripción adicional: Personal de salud para la planeación, 
coordinación, ejecución y evaluación de actividades de vacunación 
en municipios de baja cobertura. 5 meses sueldo mensual 
$18,598.00 (1) 
1.1.3.2 E036 - VAO10 - Programa de 12201  IDbien/servicio:317929 $92,990.00 1.00 $92,990.00 
vacunación Auxiliar de Enfermería A / Vacunadoras 
Descripción adicional: Personal de salud para la planeación, 
coordinación, ejecución y evaluación de actividades de vacunación 
en municipios de baja cobertura. 5 meses sueldo mensual 
$18,598.00 (1) 
1.1.3.2 E036 - VAO10 - Programa de 12201  IDbien/servicio:317929 $92,990.00 1.00 $92,990.00 
vacunación Auxiliar de Enfermería A / Vacunadoras 
Descripción adicional: Personal de salud para la planeación, 
coordinación, ejecución y evaluación de actividades de vacunación 
en municipios de baja cobertura. 5 meses, sueldo mensual 
$18,598.00 (1) 
1.1.3.2 E036 - VAO10 - Programa de 12201  IDbien/servicio:317929 $74,392.00 1.00 $74,392.00 
vacunación Auxiliar de Enfermería A / Vacunadoras 
Descripción adicional: Personal de salud para la planeación, 
coordinación, ejecución y evaluación de actividades de vacunación 
en municipios de baja cobertura. 4 meses, sueldo mensual $21,230 
Da 
1.1.3.2 E036 - VAO10 - Programa de 12201  IDbien/servicio:317929 $74,392.00 1.00 $74,392.00 
vacunación Auxiliar de Enfermería A / Vacunadoras 
Descripción adicional: Personal de salud para la planeación, 
coordinación, ejecución y evaluación de actividades de vacunación 
en municipios de baja cobertura. 4 meses, sueldo mensual 
$18,598.00 (1) 


Índice Descripción del bien / servicio P.U. Cantidad Total 
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Índice 


Clave PP - Clave PI - 
Nombre Pl 


Clave 
Partida 


ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


Descripción del bien / servicio 


P.U. 


Cantidad 


Total 


1.2.1.3 


E036 - VA010 - Programa de 
vacunación 


12201 


ID bien/servicio:317929 

Auxiliar de Enfermería A / Vacunadoras 

Descripción adicional: Personal de salud para la planeación, 
coordinación, ejecución y evaluación de actividades de vacunación 
en municipios de baja cobertura. 5 meses sueldo mensual 
$18,598.00 (1) 


$92,990.00 


1.00 


$92,990.00 


1.2.1.3 


E036 - VA010 - Programa de 
vacunación 


12201 


ID bien/servicio:317929 

Auxiliar de Enfermería A / Vacunadoras 

Descripción adicional: Personal de salud para la planeación, 
coordinación, ejecución y evaluación de actividades de vacunación 
en municipios de baja cobertura. 4 meses, sueldo mensual 
$18,598.00 (1) 


$74,392.00 


1.00 


$74,392.00 


1.2.1.3 


E036 - VA010 - Programa de 
vacunación 


12201 


ID bien/servicio:317929 

Auxiliar de Enfermería A / Vacunadoras 

Descripción adicional: Personal de salud para la planeación, 
coordinación, ejecución y evaluación de actividades de vacunación 
en municipios de baja cobertura. 4 meses, sueldo mensual 
$18,598.00 (1) 


$74,392.00 


1.00 


$74,392.00 


1.2.1.3 


E036 - VA010 - Programa de 
vacunación 


12201 


ID bien/servicio:317929 

Auxiliar de Enfermería A / Vacunadoras 

Descripción adicional: Personal de salud para la planeación, 
coordinación, ejecución y evaluación de actividades de vacunación 
en municipios de baja cobertura. 5 meses sueldo mensual 
$18,598.00 (1) 


$92,990.00 


1.00 


$92,990.00 


1.3.1.3 


E036 - VA010 - Programa de 
vacunación 


12201 


ID bien/servicio:317929 

Auxiliar de Enfermería A / Vacunadoras 

Descripción adicional: Personal de salud para la planeación, 
coordinación, ejecución y evaluación de actividades de vacunación 
en municipios de baja cobertura. 5 meses, sueldo mensual 
$18,598.00 (1) 


$92,990.00 


1.00 


$92,990.00 


1.3.1.3 


E036 - VA010 - Programa de 
vacunación 


12201 


ID bien/servicio:317929 

Auxiliar de Enfermería A / Vacunadoras 

Descripción adicional: Personal de salud para la planeación, 
coordinación, ejecución y evaluación de actividades de vacunación 
en municipios de baja cobertura. 4 meses (1) 


$74,392.00 


1.00 


$74,392.00 


1.3.2.3 


E036 - VA010 - Programa de 
vacunación 


12201 


ID bien/servicio:317929 

Auxiliar de Enfermería A / Vacunadoras 

Descripción adicional: Personal de salud para la planeación, 
coordinación, ejecución y evaluación de actividades de vacunación 
en municipios de baja cobertura. 4 meses (1) 


$74,392.00 


1.00 


$74,392.00 


1.3.2.3 


E036 - VA010 - Programa de 
vacunación 


12201 


ID bien/servicio:317929 

Auxiliar de Enfermería A / Vacunadoras 

Descripción adicional: Personal de salud para la planeación, 
coordinación, ejecución y evaluación de actividades de vacunación 
en municipios de baja cobertura. 5 meses sueldo mensual 
$18,598.00 (1) 


$92,990.00 


1.00 


$92,990.00 


2.1.1.1 


E036 - VA010 - Programa de 
vacunación 


25301 


ID bien/servicio:324588 

Vacuna antiinfluenza. Suspensión Inyectable. Cada dosis de 0.5 ml 
contiene:Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza 
inactivados correspondientes a las cepas autorizadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el periodo pre-invernal 
e invernal de los años correspondientes del hemisferio norte. 
Envase con 1 frasco ámpula con 5 ml cada uno (10 dosis). 
Descripción adicional: Vacuna contra la Influenza Estacional. 
Envase con 1 frasco ámpula con 5 ml cada uno (10 dosis) Clave 
020.000.3822.01 


$677.24 


51,083.00 


$34,595,450.92 


2.1.1.3 


E036 - VAO10 - Programa de 
vacunación 


12201 


ID bien/servicio:317929 

Auxiliar de Enfermería A / Vacunadoras 

Descripción adicional: Personal de salud para la planeación, 
coordinación, ejecución y evaluación de actividades de vacunación 
en municipios de baja cobertura. 5 meses sueldo mensual 
$18,598.00 (1) 


$92,990.00 


1.00 


$92,990.00 
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ENTIDAD FEDERATIVA: MICHOACÁN DE OCAMPO 


E036 - VA010 - Programa de ID bien/servicio:317929 $74,392.00 d $74,392.00 
vacunación Auxiliar de Enfermería A / Vacunadoras 

Descripción adicional: Personal de salud para la planeación, 

coordinación, ejecución y evaluación de actividades de vacunación 

en municipios de baja cobertura. 4 meses, (1) 


5.1.2.1 E036 - VA010 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317840 $140,948.00 1.00 $140,948.00 
vacunación Médico General “A” / Médico General 
Descripción adicional: Actividades de capacitación en atención 
integrada en la infancia y vacunación en municipios rurales de 
atención prioritaria. 4 meses, sueldo mensual $35,237.00 (1) 
5.1.2.1 E036 - VAO10 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317840 $176,185.00 1.00 $176,185.00 
vacunación Médico General “A” / Médico General 
Descripción adicional: Actividades de capacitación en atención 
integrada en la infancia y vacunación en municipios rurales de 
atención prioritaria. 5 meses, sueldo mensual $35,237.00 
5.1.2.1 E036 - VAO10 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317808 $185,148.00 1.00 $185,148.00 
vacunación Ingeniero Biomédico / Ing. Electrónica Física 
Descripción adicional: Ingeniero Biomédico 6 meses, sueldo 
mensual $30,858.00 (1) 


Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $81,988,732.92 


Total del programa: Vacunación $81,988,732.92 


P018 - 1A030 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317858 $138,445.00 j $138,445.00 


atención a la salud de la Psicólogo Clínico / Psicólogo 
infancia Descripción adicional: Coordinar, supervisar, evaluar y dar 


seguimiento al proyecto prioritario de desarrollo infantil de Niñas y 
Niños a través de la evaluación y estimulación temprana en un 
periodo de 5 meses (1) 


2.1.1.1 P018 - IA030 - Programa de 12101 ID bien/servicio:317858 $138,445.00 1.00 $138,445.00 
atención a la salud de la Psicólogo Clínico / Psicólogo 
infancia Descripción adicional: Coordinar, supervisar, evaluar y dar 


seguimiento al proyecto prioritario de desarrollo infantil de Niñas y 
Niños a través de la evaluación y estimulación temprana en un 
periodo de 5 meses (1) 


Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal: $276,890.00 


Total del programa: Salud de la Infancia $276,890.00 


Total de la entidad federativa: Michoacán de Ocampo $142,136,785.99 
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